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A MIS AMIGOS LOS LECTORES. 



10.1 ^eiSlordo mi alma.baíUnK fabia parafer 
Racionero , que es ciencia q fe elludia a co- 
ros.yfeJábc al primer camino : Yopodialer 
i’rcbcndado.qtengo buena traza para engor- 
dar á palmos, ó pudiera ( como otros mu- 
chos) haverme acomodado para marido, 
que ( a Dios gracias ) no lo defiiierecia ; y 
ya que tengo, como todos, mi Cruz, lüera 
con Dios, la del matrimonio, que efta fe lle- 
va á medias. Perolói un pobre Donado del 
elVado Eclefiaftico , fin mas Capellanía, ni vinculo , que efta psnlion d< 
eferibine, que es una admirable Prebenda para volverme loco. Y fi co- 
mo relian dado que reír los dilpar.ates de mi humor, re canfaraneno- 
jp,mira qué fuera de müY G algún dia (como lo temo) tec.infan, mefe'- 
rii precifo ver G me quieren para Hermltaño : aunque eftoi tan de mal 
gello con mi fortuna , que G lo pretendo , los paffos que me arrallran 
p.ara intenrarlo , fer.in fenda para no confegnirlo. 

Yonoelcribo para que aprendas ,ni te aproveches, ni rehagas 
doélo : pues a mi qué fe me d.i que tu feas Ellüdi,ince , ó AlbañiliAlla 
te las hayas con tu inclinación , que fuera s;anidad demafiadaqnerércs 
eufeñar aleaba de tiisdi.is,y los unos, quandoen todas Prolclsiones 
cienes .idmirables fujetos , y libros que te inilruyan , con otro cuidada, 
y otra paciencia Yo eferibo por que no tengo dinero , ni d-aude Tacar- 
lo para velHrme yo, y m.íntener a mis viejos Padres , para recuperar- 
les en parce con ellos leves alivios los dias déla vida , que les quicé cotv 
mis inobedientes travellir.as : y por elle indifpenfable cnid.ido , fulro 
conturme losdiñerioi del tonto, las nialancolias del difcieto -losmyf- 
teriosdei vano , ios reparos del critico , y l.is impertinencias de todos; 
que ñ ellos golpes irreparables voi pronto qu.indo publico mis traba- 
jos en ¡a plaza del mundo. No puedo fervir á V.rnds. Padres mios, coií 
mas amor; pues porconlblar la porG.ida í'ortiin.i,y enferma vejez, 
en que el Cielo , y los diaslian puello á V. m ds.me arrojo yo , y vendo: 
.1 mis hijos. 

La idea de efta Obrilla es pobre, pero no tan defgracinda, queno. 
Ce divierta las ocioGdades ; y aunque no logres m.isqiie .arrim.irla , y. 
hacerla un huequecito entre tus p.ipcles , te contaran los aplica- 
dos sntce los curlofos , y con ellas c, artas ( como veras en fu nota ) ren- 
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gopravínidosloseletncntospcañicos.ytheoricos de todas las facul- 
tades. Si me pagas los portes medianamente , me animaré a imprimir- 
te los preceptos que guard o en mi enftante, y li no corre la Eílafétái me 
«onformarc , pues por ahora, no me atrevo ,á empeñarme para hacer la 
imprefiion : pues fera chafeo doble que yo te elcriba ,yme dexes las 
cartas en el Correo i y fino cambiamos ¿on igualdad tus quartospoc 
mis libros, cefTari nueftra amiftad, y correfpondencia. Pues por eíTo 
no he querido íér largo, porque mejor compraras un pliego regular de 
quatro quartos que una certificación de veinte reales, con que por con- 
veniencia tuya , é interés mió, meti la letra , y atropellé la corteña: d¡- 
golo para que no repares en los impertinentes tratamientos , que vían 
oy loscorrefponfales elladiflas ; que yo mas gafto ¡ngenuidades,que ce- 
remonias, ymasquando tengo con fianza de tu amiftad. 

Anímate ;i comprar las carcas, para que yo pueda cúplirte lo q ofrez- 
co , pues te alTeguro (como honrado ) que con fus noticias , y las que te 
di enel viagaFantart¡co,ce haras Ertudiáte,y podr.isgariar fin miedo có 
los Philofophos, Atlrologos, Médicos, UetMdos, y Myfticos. Y aun- 
que no lepas lo que el determinado ProfelTor j para hacerte temido , y 
refpeñable entre ellos, ypar.a que te cfcuchen fin moleftia, tefobra 
doñrina . ayudándote tu con tus talentos. 

DilculpaporDioslomal limado del eftilo en lo tofeo de la Inven- 
ción, porque en agarrándola fiintasia idea por delante, folodilcurre 
en acabarla , fin detenerfe en las prolixidades de pulirla. Y aunque no 
tienedifculpael quedaal publicofusObras, fin el provcchofo caftigo 
délas voces, como manda mas en mi la necefsidad que el güilo, por ef- 
ta atropello los reparos ( qu e yo rofpecho notados antes de leídos. ) De- 
mis que me han dado a conocer los prolixos geftos de los hombres, que 
no tiene laRechorica modo de eferibir , que generalmente les agrade, 
yeftide(conlia:izaineantiTi.iicorrer fin miedo mi natural e ftilo , fin 
violentar la plum limas reparos que el trage natural con qtiefalieron 
delafintasia.aconfejindomeel cuidado fu probreza, que tal vez el 
defaliñode las voces, es mas crédito de lasverd.ides. 

Perdona también (Leílor mío) que te trate como átia (porque 
todo te lo cuento) y aun ahora tengo cortedad de contarte otro traba- 
jitoquemefucsde;perolodex.irép.ira ocafion en que efte mi animo 
menos medrofo ; porque no es judo caníkrte tan repetidas veces, quan- 
do yo quiero tii amiftad por muchos días. Dios te los dé con mil ñglos 
de gr.ici.i ; a Dios, y pregunta por Fernando Monge, enfrente délas 
Grad.isdeSan Phelipc, que fu cafa es el Correo, donde hallaras ellas 
Carcaj, Vale. 




DISCVRSO. 

PERDONEN LOS SEñORES MVERTOS, 
^ que efta vez han andado demafiadamente 
vivos. Si a fus mercedes fe les hacen los mo- 
mentos eternidades; acá en nueftra vida Ion 
fueñoslas duraciones. Y pues paffan con la 
brevedad q ue el humo, nueftros dias . tengan 
paciencia ,y dexenme morir , que en pillán- 
dome en fus podrideros^puéden á tizón fuelto 
catt¡garme;y entonces cada pobre que cure 
liis muertos. Sobrada melancolía nos dexa- 
ron.quando fe fueron. En que defde el otro mundo nos quieran poner 
mas aguijones á la vida.Ningun finado viejo habloá V. mds, á la vida, 
quando la gozaban i pues dexenme vivir , y no fe maten por lo que ya 
ni les va , ni les viene. Maliisimo debo de fet, quando me perfiguen los 
vivos, y los muertos.Noha feis dias qiiecaftigó mis ignorancias un vi- 
viente j y ahora me eferiben los muertos quiza mayores defengaños, 
porque los mas fe irian con -la candela en la mano, y defde el mando de 
la verdad.no me pueden venir m.isquensgrasmeraorias.Qiiéoculto 
fuego tendrán eftas cartas, qiutndo folo las cnbiert.is me chamufeaní 
Es ¡rapofsible que fean hombres de buena vida ellos muertos jpuesno 
ignorando qaeeftabarefiftiendo las furias de un vivo, fe vienen á entre- 
tener elbuen humor de mi ideas, con fus melancólicas noticias. Con 
el vi voy a ais atrevo, qiietenemosigualeslastint,is jperoco n Vinads. 
no, que havrán mojado en el fuego fus plumas ; y yo no puedo refpon- 
dercoD chifpas, y ahora menos, quefe nos han vedado lasarmasde 
fuego yno me he de exponer yo por qiiantos muertos yacen , á peligro 
de paffear en ágenos pies 1.1 Corte. V. mds. duerman , pues les llegó el 
tiempo de defeanfar, y no le quiebren las c-alaveras en eferibirá quien 
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no les h,i de refponder. Y fi tienen alguna duda , alia tienen los liom- 
bres doólos con quisnconi'uitar , que acá iblq tenemos quarro vivos de 
mala muerte,tan enfet;mqs,que no hai inlláte en que no le éllén acaban' 
tio. Y fi fueran difínltos (ie vci'gucnza ; y de buena crianza , podiamía- 
ber , que en nuellra efphcra no corren mas que eurbuftesj íueños, ymcn- 
tiras i pero ferán unos miiertecillos bachilleres, travielfos ,,que noíá- 
brin todavía donde les muérdela muerte. Y fi ( falfamente inftniidos) 
pienfan que yo puedo fervirlesde luz en fus tinieblas, nqncron engaujr 
dos ; que en mi folo arde una efc.ilá lumbre, que la necersico para no te- 
ner á obfcnras mi razón n.itiiral.. Y pues V. mds no la tienen para ha- 
cerme ella burla , vayan .1 otro vivo con elle hueflb. 

Y' li elle Correo ( que cerrado me aifuíla )es, lefiorcs Difuntos, para 
que me ¡Trevenga á Ibr finado , y es convidarme .i fus rofc.is el dia dos de 
Noviembre , doilo por hecho . que también tengo alma, y sé qneclfa 
pollada de la vida, fe paga cnn moneda de la niiierte , y elle ruido que 
hacemos los que poliamosen elle Mefon, fe paga con la quietud eterna 
deunSepulchro! ya".n defpiiesde muerto se que tengo que p.igar .i los 
que me lleven por preda á iosgnfanos.Y aunque ella verdad no la viera 
priélicadacn cantos encierros miosí pues ya van veinte y ocho al ataiidij 
rae lo parlan cada diamis muertosAvuelos.y mis vivos Padres rae lo' a* 
cuerdan , ene muchas veces les oigo decir : Mxuhii me moriré ; Tu , hijó 
mía , te i^ueiÍ4s , y puede fer yiíf Vttytts Ames- y que U VeJcArntídA ,tAn prejio defue- 
Ua aI íorrejro , como aI CArnero , y me lo'cucntan los muchos caminantes, 
a quienes cada dia veo foltar la piel en la polftda , que por alt.á difpofi- 
cion tjel Aleilsimo , tienen en perdurable arrend.amknto las Parcas. 

Della Inerte entregado ti las melancolicás mortales efpeclcs , mo- 
viendo un monte en cada planta, y todo polVeido del húmor negro, def- 
alojando del corazón un elementó de fulpiros ,y confultando al taílo de 
los ojos ( por fifoñaba otro viageFantallicoly fiictidicndok pelTadezde 
los miembros, en q los tenia rendidos la trille memoria, me vi fin duda 
deípierto.y abrazado con lasCartas;y tirándome la triíleza en una lilla, 
volvió a juicio la ftntasia.y defpercó en la ¡magin.'icion ellas reflexioneí. 
3am.i Sol decir qhuvklTe pollas para los barriosdelaotra vid.i,nidela 
otra muerte; pues que scyo.fi eftas Cartas vienen delCieio.ó de algún 
lugar vecino de los que manda Pintón ;.A mi me han engañado losMa- 
thcmaticosen la delcripciondeilc globo ¡porque me han enfeñado, que 
es una boLi encerrada en el Giclo, pero independiente de! Cielo ; v aun- 
que tiene un exe que la atravielTa , es folo i magín. ido., y p.ira c.i minar 
a fus cóncavos , nos falca el pifo . y esmencllcrdefcalzainos la vida, pa- 
ra trepar á aquellas elpefiiras, y tomar un.a leuda mui angofla , llena de 
tropiezos, y eftorvos , porque cada hora Lvctli cegando el diablo ,• por- 
que 
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queplsrde.infinko .en quelos vivientes la pifen.’ El intíerno , y Pur- 
gatorio , Hiiipoco fe comunican con la luperficie de la tierra , iDas pue- 
de fer ,que de puro cavar .luyan dado en ello, porque es Carretera an- 
' cha , y laftiqiofamente trillada , y fe havra maiiitén.ido -con el curio de 
los dias alguna rotura comunicable a fus entrañas. Pero también p.ira 
entrar, es mcneftcr dcrnudarfclos Jomosen tierra. Valg.ame Dios! Yo 
no se como, ni por donde tomó el portante eftc Licenciado.para fer por- 
tador de ellas Cartas! El me pareció hombre (aimquehai El’colares de 
ellos, que fon demonios.) Angel no pudo fer , porque era mui patudo, 
y mas tenia de carne . que de efpiritu. Diablo ! no hávia de vefiir el h.i- 
bito de mi Padre San Pedro ¡ el bien horrible era., pero era mui pelia- 
do. y no haviade enviar Lucifer menfajeros tontos (aunque para mi 
flaqueza, fobraba el di.iblo roasfalvagc) Tener converlacion con los 
muertos , por medio de la memoria ! ello es pofsible : y fruéluofa plati- 
ca para el ultimo fin j pero eferibir Cartas por Elludiantes, es cola que 
nph.ma ílicedidoa ningún viviente.fi no es a mi, que mcfuceden cor 
fas que no ellan eferitas. 

Padeciendo eftaba ellas dudas , y batallando con ellas fantasías , a 
ocallon, queun Huefped mio(quefehavia palfadoal quatto mas aba- 
xo) llegó , y viéndome devanado en la lilla, y columpiándome Ibbre 
los brazos , y la cara , en eonverfacion con las rodillas . no fin lallima 
me acodó la cabeza en fus brazos , y mirándome muchas v ecos al fem- 
blaute, dixo : qué tienes! Vuelve en ti; efla cara es de haverfete apare - 
cidoalgunacofafobrenatural. Quepefadumbrete ha hurtado el color 
del rollro! Quieres agua ! Si . ledixe, que me quemo,- y bebiendo yo; y 
rociándome él , me lenti algo mas defahogado, y le dixc : Yo, fin duda, 
me debía algo , porque fiento , que me voi cobrando. Y te afléguro que 
no eftoi defcolorido á humo de pajas , que ellas Cartas me han dado nó 
sé que tufo , que me tienen encendido , y fufocado el cerebro , y ii no lle- 
gas, dura mas la charnufqutna : Jefus mil vecesl Si ellees diablo, el dia-- 
blo fea Tordo , y otras mil veces con la. Canta feñal íue crucé la cara. Mi 
qmigo procuró alentarme , y me decía : van-ios, defpacha , di el moti- 
vo de tu anguilla , recóbrate, ya que ellas cobrado , que pareces la mif- 
m.a tribulación : vomita, que ya labes que íoi buen amigo , y callaré 
qualqiiior lance , y te ayudare en toda aventura. Pues con licencia de 
ftii miedo, oye ( le dixe) y confuelanie, pues defde niño, se, que los ma- 
les comimicádos minoran los fentirhiehtasdelósmales. 

Golpeaban la puerta de mi quarto ( ella tarde , que logré eílar To- 
lo ). con tanta fiiria , que porque ñola echara por tierra ’cl que la apor- 
reaba ,dexc un libro cu que ellaba aprendiendo ,.yfah con refoluciou 
de echarle en hora mala. Abro la pu;rfa, quandq fDios nos libre!) di 
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áehocicíis con un ErtiidijtiKrjn negro, que parecía de lápiz , el fem-' 
blanca arado de arfugas, todo horrible , ylblo tenia de vello algunos pe. 
los en el bigote, que corrían derechos á la oreja , a modo de puentecilla 
de guitarra; la pliyEonomiahizo Ibípechofo al lexo : pues por las pocas 
barbas , y las muchas arrugas , fi no era hembra , no fe efeapaba de Epi- 
ceno j forbtdo de mofletes , dos tizones por ojos , y en cada peftaña tenia 
una tienda de azeite , y vinagre. Todos los fignos del Cielo tenia en 
fijfigtira.ycontodoelTono vilcñalen cl.queno hielTedecondenado.La 
cabeza era de ^ries , el ceño de ra»r» , las narices de Cáncer , la boca de 
sji'orfion , y codo el rírgo, pues nadie, fin o otro diablo nefando le arreve- 
ria i fu maldita traza. Elle, pues, defcolgando la mandibtila inferior, 
que era tan grande que fe le bañaba en el pecho , hablando a pujos, y co- 
mo que los iba a hacer ( porque fu traza no era de hacer cofa que olieíTe 
bien ^ y como dándolas boqueadas , m: dixo : Tome ejfts Citrtds del w 
mundo : ¿os ¿tas tiene de termino para refp' 0 nder,y dexeme aqttt la refpucjla , ad- 
virtiencíole que para mt no bai puerta cerrada íy jt jtt floxeda d no le dexare ref 
fonder ; cuenta ; y pufo el dedo índice (que parecía una falchicha) en la 
liatiz , jurándomelas de mal gífto. Y arinqúe le vi , y le oi , fe defapa- 
reció tan prefto , que no fue oído , n i viíto. Las Cartas íó n ¿(Tas que ef-' 
Can íbbre elle bufete; el Sopnn,el que te he pintado; mira file fobracaufa 
4 laangulKa , que aun me tiene en prenfe el co razón. Til no eres aquel 
Torresque yo conocí en SalamancaCflixo mi huefped.) A ti te han tro' 
cadoeftosPolit¡cosdelaCorte,de defgarrado en melindrofo , y efpan- 
Ciidizp. Donde ella aquella rifa! Aquel defenfado ! Aquella conformi- 
dad , con que traCab-isen otro tiempo ( y no ha mucho ) tod,is las cofaá! 
01 Amigo ( refpondi ) eft'e es otro cantar ; qué yo delprecieal quecon 
mala intención procura quitarme el fofsiego, que roe zumbe de lUi' 
Opinión, yde loque los hombres llaman honra (que es el mayor pe- 
tardo que Dios nos puede dar) que me ria de los delirios , abuíbs , y en- 
gaños del mundo , palie , que al fin une han defengañado las experien- 
cias , y las noticias. Pero que ios muertos me envien Carcas , y fe ven- 
gan á rerponfosconjmigo,comoll ftera otro calque ellos, no me hace 
b ucn ertotnago : que yo fofpecho que tienen licencia. Y fi lo han urdi- 
do entre si, peor; porque Dios nos libre de un muerro delatado : que en 
cogiendo una puClanimidad, como la mia , debaxo , no la dexára i Ibl, 
ni a íonibra. Y tienen tales tretas.que elperan a uno quando ella mas Iblo, 
y en los lugares mas trilles , y ofaícuros , donde ellos fe abultan mas , y fe 
véh menos. Hombre, me dixo con alguna impaciencia mi qamará- 
da, dex.ite de fancafmas, y no rae cuentes mottorios , que elfe Licencia- 
do es algún Sacrillan , que tendrá gana de oirte, y darte cfte chaíco.Tan 
ociofos te parece á ti que eft^n Jos difuntos, que havian de tomar enlre- 
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tenimicnto ciseícriWrte; A los que atormenudoscftAu con la erpcran- 
za ele ver á Dios , fobratia pena es el efperar ; a los milsrablcs precitos les 
falta tiempo ( íiencio alli momentos los figlos) para clamar el fíj» «•rs^ 
■vimus 4 v¡4 verititis. Los gloriólas no lo fueran,!! rlefpercliciaraii el alma 
a otro recreo, que el de la hcrmoíli Beatifica Viüon. V uelvc en ti , no 
feas loco , que ellos fon ciientecltos entre el papero , y la mortaja , que 
fulo pueden pallar entre tucas, y mantillas. El que una vez fe muere, 
echa la bendición al mundo; y no le voh'emos a ver por aca. Y apenas 
eíjaira , quando fe le olvida el leer, elcribir, y contar, que alia tienen una 
lengua, y pluaia , con quele explican fin pluma , ni lengua, y unapra- 
ñica breve de números , con que ajuftan las cuentas en un abrir , y cer- 
nir de ojos. Y pata que veas que ellas Cartas fon petardo de algún ale- 
gróte , que tiene gana de motarte , vamos abriendo poco .-i poco. Todo 
ello ( dixe ) aunque yo lo fabia , como me robó el miedo la reflexión ,fe 
huyeron ellas noticias, por el Inflo, a lo mas retitadode los íéífosiy 
como fus voces no huvieran Ihlido de fus efeondites , confiefi'o, que n o 
las hiiviera vuelto a imaginar tan aprieUii, Pero lalofpecha queme 
queda para creer, que fon Carcas del otro mundo, es, que el Licencia- 
do no me llevó porte por ellas ; y en nueflras Elbíétas , ya fabes que nos 
eftaCin uno , ü dos quarcos mas que los regulares portes ; y el Eftudiante 
tenia una cara hambrienta, y no havia de perderfe veinte quartos , qqc 
es loaiienos que me podían coftar.Qqando fe hace una burla ( rerpoudió 
mi amigo) elmayor chifle es, disfrazarla de modo, que engañe; quede 
otra fuerte , mal le configne el fin del chafeo. Pues rompe los fobre-ef- 
critos , le dixe, y veamos , que ya efloi menos efcrupiilofo, y mas en mi» 
viendo efta eftafeta ; y venga de donde viniere, que todo lo conipone 
una lanta , y alegre relblucion. Y para que de una vez nos traguemos 
codoel veneno, abrehas todas ,ylee las íirm.as. Abrió mi amigólas 
Cartas, que eran cinco , y la primera firma decía: B. i. M. ifc r.md.^mcn 
es jít enemigo , el de fu oficio^ EÍ Gran PÍfeator de Sarrahal , y abaxo decia: Señor 
Pifeator de Salamanca. Y ellas palabras las fue como deletreando mi ami- 
go, porque era una letra , á modo de Gótica , trabajada como poT mimo 
de Paralitico. Peroliplana era de mediana forma , y en ella muchas 
figuras .números , y circuios La fegunda Carta era un pliego de pa, 
peí de peor letra que la palfada, mui lucia , de letra tupida, y menu- 
da, menos las que ellas eran grandes , y repetid.is áuneu iiiediodc 
la dicción, y algunos garabatos, a quien los niños de Efciielall.aman 
Cucaras , y Rubricas los Eferibanos, y ñvmsba.: Sufirvidal amigo de k 
md. ffyjiócrates. Señor PÍfeator de Salamanca. La tercera eftaba llenado 
cc. £í. y §§. y las letras mui gordas, y los renglones rriui anchos, y tenia 
efta dos pliegos de papel fsllado, y firmaba : su ajado Maefiro el fmif-Coh- 
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■fiilic La quaita , rie letfa mui menuda fin márgenes, con in- 

finitas abreviaturas , y abaxo firmaba : Quien defeu ferjmAir i. y. mi. i U 
■ucrdii, el Huedm .Ariflotcles. La quinta Carta , que era mui limpia, y 
de letra mui clara , y firmaba : Qtúen ácenfeju á Kmd. U verdui. y» muer- 
te ¡¡He vivió, como fie htviu de morir. En cada Carta venían inclufos otros 
pliegos para mi; y dixele a mi amigo, leamos una, fin dar lugar a la fan- 
tafia d que fe revuelque mas en la idea , y tiempo havrá para leer los ad- 
juntos papeles ; que re alTeguro que ellono fea chafeo , pues al corazón, 
que fiempre fíte fídelifsimo Propheta de m is males, lo liento fobreíalta- 
do , y a! alma fobrecogida de ella novedad , y fi la dexa trafcenderhalla 
donde pueda llegar , con razón temo perder el poco juicio que Dios (no 
sé harta quando) me guarda. Aun quando efta nunca ufada Eftafeta (di- 
xo mi camarada) fuelle verdad, no debes temer el menor fobrefalto, 
pues al que íé le aparece un difiinto, el mayor mal que le dexa fu viíion, 
es que muere breve. Y liendo , como tu fabes, precila efta jornada , el 
furto de efta fantafma, folo te puede quitar algunos días de vida, que 
muchosatin teniéndola en fu mano, dieran años encima por tener elle 
avifo anticipado. Y afsi valor, y no defmayes,que es precilo hablar 
con la pluma a ellos muertos; aunque me vuelvo a ratificar, en q elle es 
ehafeo , y ociofi idea de algún perillán zumbón , que quiere reirfe a tu 
cofta.Me confuelas tanto, que fi mehuvicra cogido Iblo elle penfamien- 
to ( le dixe ) huviera dado al trafte con la razón ; y afsi fea lo que fuere, 
lee los pliegos , que yo los he de refponder Ibbre la ma rcha ; y fi no iue- 
ren verdaderos difuntos los que me eferiben, para quando lo fean, llé- 
venle para alia mi refpuella.Y lantiguandonos á un tiempo los dos,leyó 
mi amigo la primera Carta, que decía: 

CARTA DEL GRAN PISCATOR DE SARRABAL DE- 
Milán, al Gran Pilcator de Salamanca Don Diego de 
Torres y Villarroel. 

N o hir.0 mis que ifeirfe de U vidi, donde for iJiort corre y.md. con Ufitl- 
fi monedi de/usquirtos.feñer .^jirologoSiUminques, o SiUminquefi 
(pues donde pía mita) un muerto de mediana edad, pero lanfioxo , que cada 
quarto fe le cata por Jalado. Tccclea ejle a la derecha deda miaja caxa j yalrui- 
do de efreprarfe las maderas , dixeyo'. Quien viene alia íYel tal mut tendido, fin 
moverfe de fu atahud, me refpondio: Pn euetpofa quien un colieo le (opio el alma, y 
venpo por permifsion de Dios a ejle lugar , que [in duda dehe fer cafa de ../ijlro- 
logos; pues no fuetra por aqiit otra cofa , que antojos , tahlas,y compafes. .Al- 
gunos Profejfores fe pudren aquí, dixe yo : pero y, md. es el que viene antojado', 
pues los íhIiÍcos, Mutilas, y femeresfe le hace» antojos, Ejlas taílas le fueron de 
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musios, y los que fueña com^áfes ,fofir(tMos ,j¡b¡as , y furas /Ujlroz^adns , ytoÁo 
lo que ajsienta , Jon defpojos de nucjlras falricss , que los tenemos aj signados 
mientras llegtKc el di4 de recocer cada pebre Jus trebejos , y veJJ irnos para pare- 
cer ante el Supremo Tribundi , quenas eramos deshaciendo ejpcrando effa hora, 
por tener un día} pues ha/1 4 ejfe todo fcranoch^ Y F', md. que es muerto novicio, 
cuide defus tr4llos , que quando menos pienfe , nos haraníajeful , y entre oír la 
trompeta , y montar en los httcffos , no han de pajfar inflantes de por medio,Y cuen^ 
yd con los Ciijanos, que fon malos vichos,y le efeonderdn algm cafeo , donde def- 
pues ande hecho un loto tras el, y fe quedara para fiempre fin ver el jmcio,que aquel 
di a iinsverfalmentelo hemos de tener todos por la infinita Bondad de Dios, Efo tc~ 
nemos’h dixo el Difunto. Pues ya que por acano fe ^afia luz., yo procuraré cf- 
tarenveU, que foi muerto de todos quatrocofiadosí yes menefier darraz^ond^ 
mi perfona , y comparecer decente en qualqmcra ocafion que fe ofrez.ca. .yífsji 
acabo fu projfa'.y quedandofe tendido enlacaxa ,novotvio 4 levantar mas cabe- 
z.a. Sentí a e^e tiempo un ruido hacíalos pies:yporlo prompto ,confintt que fuejfe 
alguna ftbandija, de tas que criamos a nuefiros pechos , aue fe arrimo a morderle 
■les x^dcajos(ypue aun aqui no efamos libres de ejfas mo>'dcduras)o q quifo hacerPafi 
<ua en fus carnes } pues ya de puro roer nuefiros huejfos , fe iban quedando ellas en 
la efpi’na : hafi'a que me defen^auo la enferma luz. de una lampara, que ejeajam en- 
te por una rima He la lofa fe percibe en efle feno,y con ella pude ver un librillo con 
un retrato medio parecido a mi, quando vivía {que aíslanos de los que velaron fftr 
encañar al fuaio, le efiabanleyendo ,yfe le quedo olvidada enlacaxa del Difunto) 
que era el Pifeator de Salamanca^ leVo todo; y le ajfe^uro a y, md. que me va- 
lió no tener tripas-, porque k tenerlas, me las huviera revuelto de tal fuerte, que re- 
hent'ara de otra cólica , como el que entro ajer morador de ¿fias obfeurtdades» 
y. md, perdone, lo primero efia digrefsion, que (aunque cfioi tan enfadado ) he 
querido jacarle de la duda , en que jofpecho efiarta, de como Z’cndrta a mjs uñas fu 
papel, ya que del fufio de leer mi carta no le haya podido librar» Lo fecundo, el ef- 
tilo, que yo ha m-il eternidades, que perdí la memoria délas Cartas mifsivas i y no 
■sé fi va arreglado, o no. Y por no detenerle, porque V. md. no efia tan de efpacio ca- 
mayo, quiero ya decirle losjufios motivos de mi enojo» 

Dobló acjLii la hoja nú camaraeia, y dixo: Todavía te miroenage- 
nado. ÍVlira,y coníidcrap corno es capaz de eferibiruu muerto, deshe- 
cha anacomia de :un oiTiírio:Difcreta burla fon las Carras de el qnecoíi 
efta invención te la remite, y quiza efpecial movimiento de Dios , que 
por tan rara aventura te damotivo para la precifa confideracion de la 
muerte , yen lo que todos hemos de parar a pocos inilantes :que nuef- 
traidéa ha de íeriabricar feliz recreo para elefpiriiu :que iosdepofitos 
de el cuerpo, que tanto elliraamos todos, fon unos,y el paradero el mif- 
mo; pues el mas alíeado Panteón, no los ha librado del afco,y la hede,i^- 
tina,nideferhodegon de.Gyiános, que hacen manteles de nnetosi-il- 
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tunas moitvijas: y AÍsi vive con cuidAdo invítico ; y ellas cafiiaíes bur- 
las recíbalas como ditcrminAdoavifo. Leyó mi amigo, yprofeguia 
afsi h Carta del Sarraba!. 

rnd.feñor Psfcador, h.x echado fus redes por el gran charco de la Cortc¡y fm 
faher io que jcpefca, h.t cogido algunos ^mes (que je crian grandes en Madrid) 
'y cjlos le ha» hecho la olla gorda a fu jama. No quiero quitarle la gloria de lain^^ 
vención del cebo, que no hai duda que ejla amajfado con una coca, con que ha fall^ 
do hacerles la cuca. Sepa y. md. que ft ejfc veneno lo huviera tenido yo por falu- 
daí/le, no me faltara maña para verterlo por mi Era i pero es contra el juicio , y 
fenedadde la proj'efsion , y no qHtfe cargar la conciencia. 

La tabla de ílermes , Ix rueda que conftntio el l^enerable Seda en fus obras , de 
Petofiris, los Pronojiicos de Jorge Purbachio, nblos juicios de quantos .^jírologos 
cjlan arrojados por ejfas cavernas , tuvieron la aceptación que Sarrabal j y ha da 
el año de diez.,, corrieron felices mis memorias. Yo pufe ín fu punto , y en fu honra 
la ciencia pronojliquera: pero como ? Solamente dictando la pura Mathematica de 
los cálculos, y las con jeturables calculaciones de la .Afir al Philofophia.D'i puntua- 
les las Lunas, y Eclypfes, bien ajufladas las figuras, los Norojeopos con toda preci- 
san, y arreglados los difcurfos a los Philofophicos Syflemas de mi tiempo j fin entre- 
tenerme en metaphoras .que es doctrina deNyfopo,qHe foto jirve para vexar pelones 
de Colcgio.si la metaphor a theatr.il (qneya fupe que y.md.dio otro ano) Je pudiera 
poner Jin ajar el empleo, quien mejor que yo la huviera efcrito'i que (como fabe to- 
do el mu»do)n4c} entre la ACrieteria de la Italia', y Agrias, y puntas, en Pueblo nin- 
guno fegiijlan mas que en mi patria Mdan. Las coplas de cjta A'cademu que han 
férvido de cama donde ha echado los aphorijmos de efe año de mdfetecientosy 
veinte y cinco , es un maldito modo de ajarla P rofefsion'.y fe le conoce lo efea- 
fo que K md. e(la de noticias de cfla ciencia, quando para llenar quatro pliegos de 
papefanda mendigando coplas, e ideas para abultar, y fupUr con Jus invenciones, 
las ignorancias del cjtudio que fin fundamento figue. 

Yo nunca fupe medir un verfojpero nueftro amigo el Cotardo (que ejtaya mo- 
hofo en efos Paniheones ) los hiz .,0 decentes ,y no loSftuvo por tales , pues los arro~ 
fo de fus juicios ,yno hai duda , que es contra el buen eiemplo, porque es mal vif- 
to mcz^clat entre Santos , y Santas ,vigfdias , y ayunos , lo prophano de las Lyras, So., 
netos ,y J^Gm.tnces. Y también para lahonra del mundo, es m.iteria vergonz^ofa 
revolver .yíjtrologos con Poetas , como ftjueramos todos unos '. que en mi Era te-r 
nian mas hambre que nofotros , y F.md. ya que no fe fabe dar a cflimar , no quite 
la honra k los muertos : que fu rel.ixado ejido minora nuejlra fama, Y ji lo huelen 
por acá mas de quatro dfuntos de verguenz.,a, que defeanfan en ejlas objeuridades, 
nos duran de mano : y entre los demas muertecdlos de poco mas , o menos , no ha- 
vra quien nos di con el pie Sy fepa r.md, que ocultan ejlas lofas mui honradts Pro • 
fefores. 

Yo m he fabido U de hujla ahora f que fe me ha dado a conocer ejle Pro- 



jjoJfico ,y íaI ^ual vagK noticia havld oída k algunos finados , ^ne p4 fiaban 
a otros encierros , o fe quedaban en efie ojiarlo (que en el tenemos todo genero de 
gentes,) Pero fin que fea terrible el pació , pudiera ajfegurar que efia lleno de ene- 
mlgos ,pucs no ha dexado mecánica , ni arte liberal j de quien no fe haya burlada 
enju i ndij'creto , y mordaz^ yfatyrico Prologo, Pues aunque cfcribe generalmente 
mal contra el mal ufo de las profeftones , y exercicloSy como es el mayor numero de 
los vivientes los que afsi las exercen , de precifo habla con cada uno de por si ,y a 
todos ,y con todos en común \y el decir efias verdades ¡fiempre ha ftdo oiltofo : con 
que me ajfegnro, que havr'a granjeado gran cofech.t de contrarios. Y tienen razj>n ^ 
po rqtic P'.md.falyriz.a con fobrado defuello^ e indifereta refolucion , lo [agrado de 
las Ciencias. ^l Medicólo debe honrar por necefstdad , al Theologo de ■^ufiicia,y 
al Letrado de miedo, si tienen quejliones, a Kmd, que le importa^. Sl dudan , har- 
to infelices fon en traher inquieta la fantafia,y dudofa en elegir lo pifio : dex‘e a ca- 
da hombre con fu tem^. Bien fe le conoce U m.da compañía de las Mufas , pues le 
han trocado en defenvoltura la modefiia y y ferledad que fe gana en la .AfiroUgia, 
yesraro ¡ a quien las tales feñoras no hacen hablador , y mordaz, , aunque fea al 
de U mas templada condición. 

Señor mío , hablemos claros ; y.ntd. no fabe lo que fe ^¡Irologa ,pues lo prin- 
cipal, todo loyena". los Ecylpfes,ylas Lunaciones , vienen perdidas ,y el único firt 
del buen ^frologo , es la verdad de efios movimientos fnaBicos , quelas demas 
ideas fon cuentecitos paralas cárceles ,0 afunto de relaciones para un efirado. Yo 
me he compadecido de que pierda el talento , y no le aplique ,ya que ha dado por ■ 
efia facultad , a cfcribirftquiera cada año un tomito de las treintay dosCiencias 
Mathem-iticas ¡que e^atareajololeg-inarkta immortalidad ,y olviile mctapho-. 
ras, y coplasique (i yo mshaUkra enel Protoafiroloirico , le pufiera perpetuo filen- 
do en ellas i que U facultad Poética es una incurable tiña , que fe pega en el juicio 
mas bien humorado '.y para que dcfilc ahora hafi.iel tiempo que viva , ponga fin 
tanto error fus Lunas ,yquartos , de candad le envió en el adjunto pliegOyla prac- 
tica mas fiel ,ymas breve de los calados , y no- fe detenga en rejponderi que el por- 
toilor es jeguro. Tenga Kmd, [alud. De mi podrider o , feria ninguna ,ypor confia 
guíente , ni dia, m mes , ni año , que por 4ca folo fe ferian eternidades. 

B.LM.deV.md. 
quien es fu enemigo^ el de fu oficio> 

■# 

EÍgran Pijcator de Sarrabal de Milán., 

Señor Piícator de Salamanca, . , 
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Verdadei'»metite,qiic pars eftar enterrado el feñor SarrabaLle fobran 
alientos. Como murió a puñaladas (laivo fea el embulle )refpira por la 
herida , y por elfo moja en iangre la pluma. Pero ya podia averíele ref- 
inado , porque defpues de morir mui viejo, pallan ya de treinta años, 
que elü llryjeado de refeQrorio á-los gufanos , y de añadidura á los terro- 
nes, Para capitular de iníame ella acción , no hayia menellcr mas que 
verla en otro muerto. Diceme que lo que eícribo es mal hecho ; y no fe 
mira fu corcoba. Muerto eft.i , y no lo conoce, Y fl por fer antes finado 
queyo,pienfi que tiene licencia para fatyrizarme, muere engañado, 
queá los difiiatosiblolesellábien pedir Millas, pero no eferibir dicle ■ 
ríos. Ytlellien paragedonde no le lirven las or.iciones, calle fu boca, 
y púdrale como padiere, que lo mifmo hago yo , y tengo un.t vida co- 
mo una horca. Ello le dixe .1 mi amigo , quando acabó de leer la Carta, 
y me rel'p.indió ; Amigo, fi eschafeo. refpond; a quien te lo da , refpec- 
to,que han de venir por la refpuella. Y fies verdadera Carta del otro 
mundo, también: v lepan los m is,"tes, que todavía ha queda do en la vi- 
da quien 1 es fepa mullir los hiieiTos. Y elfos cálculos que envía, delpues 
los podemos reconocer. Noobllante, reípondi yo debo , folo alsi por 
alto , recapacitarme en el contenido de fu dodlruia ; porque de otra luerr 
Kfer.irefponderabultoaella fombra, RegUtvé por mayoría obra: y 
y íliphcandole al amigo, que tom.aire la pluma, l.ediólé la refpuefta de 
elle modo 

RB5PVESTA DEL GRAN PISCATOR PE SALAMANCA 
al gran Sarrabal de Milán. 

R EciIjo Ia de vuejhA MortAndAd ^ y Aunque no te he merecido me,dí^A de 

fu fAhtd'j por ACA fe [Abe , ji no ejlf bueno , hA muchos diAs a lo menos, 

^te no le duele n^dd. 'íbie» fe eonoce, ipíe efiAV,md. de -efpAcso^ porque ,pArAen-‘ 
vUrme A decir, qtie leybmi Fronoffico ,yle pArecib mdl ,que cjtd dicho en loque 
ten^o dicho , mejrafA und hiforU de un muerto ,fobre jife a pedbd dclAvida ,fi 
erufioxo , o defm.ídexAílo , como fi en mi vidd no fip-ierd yo que es muerte. Los que 
vivimos ,J.eHor mío , defde Id efcuelA del ndcer fpdjfdmos A Li cienciA dil morir i y 
los que tenemos vtdd ,fomos los muertos ¡ylos vivos . Pero Kmd.yd es, ni vivo, 
ni muerto ,fi un terrón de frío polvo , que quede de fu muerte ¡yfu vidd', y fi quie- 
re fer muerto , le he de colbdr volver a Ia vidd , piiesyd no puede morir el que e ¡¡ a 
en Ia nAdddel no fer. 

Víteme , que fi husuierd tenido iripAS ,fe Ias huvierArevttclto mi Pronojlieoí 
y en verdAd,que no jdbe L^.md. UfortunA que he tenido, que por tener yo ejionio^o, 
fe me hdn AjfcnlAdo en elfus mentirAS, de tal fuerte , que iodd Ia AíriAcAWAgnA 
no refolverií el emburro cft que efot, Siempre fui defenfor grunde de Id fa culi Ad,y 





'ápAfíionado lie F'.md, Peropues llego el C4ft de remr, Acuellas , y d^uell^J ft def- 
'■ctibriran los hurtos. La vanidad de haverme pintado con amo jos ^ compafes, efire^ 
lias Jihr os, y bigotes fCOtnoyo vi a r.md. me engano a cjludiar , y aprender em-^ 
hnfles. Xajsf no nos creamos Oraculosí^u'e hablando para los dos: Todo to que y,md, 
pufo en Syjlema de Guerras: en ^r¡es,mi\cttcs de P’oCcñrados: en pifees, difr 
curios de cometas : en Zfo , ruinas de cafas viejas: Qn Efeorpio , q\ defteu 
•niños > compra , vea caza, recibe criados >&c, es un emhlefo para tontos^ 
Xy, md. [abe mui bien como je pone , para efeaparfíos Jiempre de la nota de embuf- 
teros, y jalvar los aphorijmos, Xo herede jas embujies,y maítana me Jucedera d mt 
otro bobo , que adelante los míos- ¡y Jiempre havra quien nos crea , porque Jiempre 
havr'amentecatos, Xpues^ni aeitos ,ni a nofotros ,m'aY,md, (aunejlandoen 
el mundo de la verdad'^ ha llegado un fejudo dejengaño ,y todes ejlamos mear 
paces de emmienda , es precifo agttantar ^ypajfe todo, xf V. md,fe 
buena ocafíon tiene ¡y aunque aca no faltan, yo procurare huir hafia 
nada del mundo importa tanto como' mi pachorra,- 

pice \,md, que mis redes no faben lo que fepefean) pero las fuyas, feñor pef- 
cador ,ya no faben pefear, X todo el pleito , es , porque yo pefeo ,y a V. tíjd, le han 
pejeado, eI cebo yo lo amase sy aunque dice que csiueno para pefea de atunes ( y 
que hai muchos en la Cérte) en fu tiempo de V^^md, no daban los mares otraspef- 
casjy los que hai por aca, fon mas bonitos }yU cofechade ejlos le htcieran'aW .md» 
masfalado lypor ejfo nunca corno tormenta Ju nave , porque ficmpre ejluvoa U 
lengua del agua. Pero dexemos metaphoras , que '\l.md. no me entiende , aunque 

- yo bien me explico. 

No tengo la menor quexade quevuejlra ojfafurame trate-mal en fu Carta,. 
quandoenelía le) el dejprecio con que trata algran Petoftris (a quien honra el Vc- 
nerable Beda , confintiendole fu rueda en fus eJcritos)y al inftgne Ph¡lo-.yiJl rologo 
Hetmes : y en la tabla de efe beso V. mk. con felicidad el puerto de Ju jama ,/) en 
lartteda deaquel , corriocongranbonanz^ajujórtuna, X quandoV .md,.no nos h* 
dexado otra memoria , que un Pronof ico (que lo hacemos acaen ocho días , y ngs 
fobran cinquenta horas) hace mal de querer ufurpar la gloria a los antiguos, con fus 

- diferios, W .md, (e dio mas a conocer ( lo mijmo nosjticede a todos) pero esla ra- 
.z,on , porque U rueda detuno ,yla tabla del otro , nojalierona la vulgaridad , y 
nuejlros papeles no hai. bodegón , az^oiea , z,aqt<ifami ,ni taberna , donde no ejlen 
al pajfo : con que es precifo haver ganado mas conccmiento iyla ventaja que\, 
md. nos lleva a los. demás , es haver nacido fefema anos antes, que en las obras, en^ 
iré ruin ganada ,Crc. 

No quiero creer que lepajsb a vuejira difuniez^por la fantafia , el ejido meta'' 
■phorico , que condena en mis .yílmanaaues, porque no me perfuádo que quifiejfe,te~ 
viendo caudal , enviar, a fus hijos por el mes de Piciembre defnudos a vagar los l'u^ 
gares déla Europa, Conjiejfefe y.md, pobre de mantas , y que nofupo micntras v}'- 
vio,mas quekiferHnPronoJlifomackef.cop. Xa mct.aphorá ,is ungaUnvif iko 
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deUohrti , y aunque fe4 maU el^ueyo lehepffeJíoámisffdpeleStyÁCsvfjli^o'Jos 
fuyos todos los hemos 'vijf’o en cueros, y mits decente ejl'a un cuerpo en camijA} 
dejnudo. ParA hucer lo e^ue todos, no hiruierayo falido a U pUx^a del mundo, for-* 
^ite ejloi mdl con los efcntores de efie mi ftydo , pues no mventAn , tpue trdsUdAO, 
Yo Advertí , j^ite nadie leiAlosPronoJlicos , porgue fe canfaron de un Principe dc 
itrios , un quídam, un Soberano de Ccminis,S^c,ypufeUs en ¡olfa,yhe lo^ 
^rado /^ue me lean, pues cnfAjliAda lA'piventnd,y enferma toda Ufente delospd- 
clos de P',md, no podiun trAy^arlos ,yyo les puje en punto degolojinu los embufes, y 
los han tragado , pie es el mayor milagro de un re?nedio, hacerlo fbrofo , para <jue 
tjole aborrez^ca í^iiien lo huviere de tomar. 

Como y.md. no fabe lo quejón coplas , habla mal de ellas ,y debe penfar , epue 
las íjuc hÍ3i.o el mobojo Cotardo podían parecer con las que oy hacen efos ingenios, 
Los-Poetas de entonces eran unos perdidos , defpilfarrados , ahora hai en Madrid 
filien los traite en coche, Y Poeta tiene la Corte, que fe ba hecho de oro, y uno conotir 
coyo que ha labrado caja. La indignación (ís y.md. es , que mei^clo a los Santos, y 
Santas con las coplas -¡jejlolo aprendi en buena hora ',pues cada vez., que fe rez.a, 
fe le dicen', a Dios verfos, a prima , tercia, fexta, ttp'‘c.y los yUlancicos tienen ad^ 
mirables coplas para mover 4 Dios ,y alabarle ¡y los Pfalmos fon verjas , que pu- 
jo al harpa el fanto Propheta,y celcftal mttfco David, y.md, debió de jer cafado, y 
no vio el Diurno', y por ejfo ahora eferibejin noticias, Yo tengo dos o fetos, y con am- 
bos me muero de hambreipero el mas decente es el de Poeta, que el de .yífrologo me 
ha ganado créditos de emb¡tf.ero,yefe es ofcio ,y no ciencia , pues oy pagan tribu- 
to mis Kalendarios ‘,y mis coplas , aunque no fon nobles , no pechan, 

Diceme , que ejcribiendo con efa claridad , me conciliaré enemigos ’,y me 
alegrara ver efcritor jin ellos. Los quefalen por fu dcfgracia a la píaz.,a del mundo 
a venderfe, defde que falen, van vendidos '.como es pofsibLe contentar a todos} .yil 
melancólico , que me lea , no fere de fu gufo , p orque efcribo chanz,as, Y ft efcribo 
irifie , y ferio, tendré por enemigo al alegre', y kefe numero de trife&^y alegres, 
añada y.md. la infnita copia de envidiojos j vera como fempre es mayor el numer 
ro délos defeontentos , que el de los apajsionados. Yo me he de divertir , y pajfar 
con glifo el tiempo , que me falta, hafa que me llamen de arriba. El que me adu- 
la , el que me ofende ,y el que me engaña , todos me dan motivo de rejr ,y no mas', 
con que fupuefo , que no hai modo de vivir para agradara todos, no me quiera 
■ y.md, tan mentecato , que me ande kcaz.,a de ingenios , para l ifonge arlos , que 
yo he de hacer lo que mas me agradare, Efa voluntad que yo tengo , es mia ,y no 
de mi vecino. Las cofas fe dividen en proprias , y agenas. De ef as cuide otro, de 
tas proprias yo. Yno tengo cofa mas propria, nimia , que mi voluntad', con que 
es r4z,on , que yo la mande. Y afsi no me qiiexo , de que no me premien mis traba- 
jos , porque efo ef a en otra mano ¡y lo que otro me ha de dar , no es mío. A7- me 
entrtfece , que me mande Pedro , ni fuan que efo no es de mi cuenta , m el que 
ti otro fea defcortés,joberbio , avariento, envidiofo , bueno , o malo. Acciones fon 
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ríp cadA uno, ^U 0 con elUs fe ofende u st próprte, no a m¡. Corran udot,jf de mi h^t4 
gan lo ^ne ijuijicren, 

la tdtima ¡^vcvAricAcion defuenQ]o,es U ultimx comü WAtua de los vivos. lU^ 
mAn ffíyrAsa Lis verdAcles^)' ¿>Usfemfas,h¡tir de Us mentir as.'ío no foifatyrico , ji* 
no incrédulo, duroiij^ue al q no me ven^á con U demoflractoH en U mAno^no lo cree^ 
re por qüAmo me jure, ajime ,y uffe^ure, eI entendimiento le captivo d la mayor 
dcmofracion de dcrfiojlracioneSj^ae es nuejlra Santa Fe, Las demás noticias, nnas 
dudo, pocas creó,y en las mas nos encanan. Porgue Galeno Joño-U Janana, me ^ttie-^ 
ren ene axar ^ne es bncna ,quAndo veo malos efeoos. El ^ue i^aiftere ^nele creA 
fus fueños , híPde tomar la pa^a de mis mentiras. Protcjlo e^ue jamas tuve en mis 
chanz^as mas objeto (pue el coman , y foi tan modejlo, que fi mi ¡ilnma , o mt lengua 
huviere di ¿lado el menor defe¿lo del próximo, en lat-plaz.as publicas me retrata*, 
ra, Y qualqiiier individuo que de otro me haya oído decir el menor diflerio contra 
fu juf ida, quiere fer tenido por blafphemo mordaz^. En lo que F'.md, me riñe de el 
dejenfaeio del Prologo , no tengo escrúpulo , porque hablo de los malos Profejfdres dé- 
las Ciencias fempre que tenga oportuna ocajfon,di¿laré contra ellos, y contra ifff 
irados ,fm el menor remordimiento ¡ antes lo debiera tener de lo que calló, 

pitimamente me dice, que yerro Eclypfes,y Lunas i mas V, md,ya no es voto^ 
para condenar mis cálculos } porque defde (u carnero , que es ya en fus últimos en* 
trcftjos de Li tierra , mal puede conocer los movimientos de ejle medio Cielo , que 
nojotros defeubrimos, Yfi f'.md.lo ajfegura ,fÍ!i otraohfervacion , que fu memo-^ 
ria ,y lo que llevo ftbido defde aca ,ya no fírve j porque defde entonces no ha dexa-, 
do dv boltearelCielo ,ytf diodo de arriba abajo. Yfsf^md. volviera dU vida, 
no U conociera', porque ef amos los fiblunar es de (uerte , que nonos conoieya U 
naturalez,a que nos engendro, Y aunque t^.md. no es tan viejo, que no navegajje ■ 
en las tablas ^Alfonftnas ,eftas efxnya muí quebrantadas ¡y nojotros andamos al 
rciortero para ponerlas corrienies para nuefro ufo, y no hai optracian en ellasiaun- 
que no fea mas que para un quari o ) que no nos cvefe un millón. La Juya de y.md, 
y el modo de hacer (a Etihcmeride para el Lunario, la eflime mucho'} pero f no ade» 
Unta otra coja , efta la tenemos por aca arrimada , por demafadamente trahida, 
eI confe ja de que ejcriba un tomo cada año de las treinta y dos ALai hema ti- 
cas , lo efiimo mucho ,Ji con el avifo me enviara vuefra mortandad diex^ , h doce 
miLducados ,que ceflard la impreJs¡on{ qitefolo dandomdas los gafar a ; quefiy 
los tuviera , primero lo^cmpledra en agujetas , que en efcribtr boberias,) Mas ,por 
darle dr.ma.git^o , protejo tomar efe trabajo , aunque defpues tinga que dar 4 
Mijfas Uobra, Y afsi ,fi t'.rnd, fe hdU con algún talego, o fabe de algún difunto, 
que lo quiera prefar,qííe algunos je enterraron con F,md, envíemelo , que fe lo pa^-^ 
gare quando de eje mundovay.iiy por raz^on delemprejlito partiremos los inte-y 
fijfes , y le Ufengeare con la Dcdic.tioria, 

Señor mió, Kmd. Je c'onfisma c'orho pudiere , que "d. mi fu tfijle memoria , nf 
fus Cartas , me quitaran la alegría^ Ya se qúehi de fer muerto mañana i pef^-.tLi 
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Iré i MI i, iexmt vivir , y ni me tinelvn a envUr 'p.ijietkos , ni anas , jue- ría 
de cerrefpondencUí congenie del otro mundo. De ejia vida morul , oy per 
nuejlrií cuent* I . de Moyo de mil fetecientosy veinte y cinco. 

De V. md. quando Dios quifiere, 
eI gran pifentor de SaUmnnen. 

Señor grjn PiícaCor da Sar rabal de Milán. 

Parecatns^ perdona que te lo advierta, dlxo mi Huerped) que le 
fefpondcs con fobrado defabrimiento . y no es razón tratar mal aun 
hombre, a quien el mando dio reverendas. Pues aunque oy ella caldo, 
ftie llijeco , qu: pulo fu piedrecita en las Ellrellas; y no es julio hacer con 
fu mortandad reverenda , lo que hace elle, ligio con los que derriba ; que 
del immenfo golfo de las adoraciones , los baxa á los últimos detenga - 
ños del defprecio. Morir no es delito.lino ley; y por muerto nadie pier- 
de. Y afsi , S mi voto vale, hemos de corrergir muchas liviandades.que. 
Cn licencia de tu entendimiento ha diñado tu fautalia. No , amigo, ref- 
pondi , no fe ha de quitar una letra; que lí uno fe hace de miel, le come - 
rln los difuntos . y ellos fon porfiados ; y á cada hora los tendre encima, 
fi no los efpatito de ella fuerte. El leñor Sarrabal acuerdefe que es muer- 
to, y que ella con ambos pies en la fepultura;y es meneller que fe conoz- 
ca. El fue un Elludiante Allrologo como yo , y oy es menos ; pues aun- 
que los dos convenimos en fer ceniza; yo foi,y fu polvo fu;; y lo que fue 
ya no es. Y pues ya no es. no quiera hacerfe gente, y meter fu cucha rada 
entre los vivos. No tematestu.y hagafelo que quifieres , que ya sé de 
tu capricho lo irreducible que es. Mi propoficion fue folo un buen dbn- 
fejotnilotomas, ni lo fabes aprovechar ;pues Dios te ayude. Afsi me 
decia mi amigo , mollrandome el gello defabrido. Y cogiendo los pre- 
ceptos Allrologicosen la mano . me pregunto. Y de ellos pliegos, qué 
difpones! nada, la dixe: porque elfo ya lo hemos ellud lado por aca , y no 
nicefsito amontonar papeles. Yo lo ignoro, y G me lo permites , lo co- 
piaré para elludiarlo, m; dixo; a que yorefpondi : Arrímalos por ahora 
hacia elle eíl ante, que tiempo nosqiieda para pallarlos , y nos falta para 
leer, y dar refpuellaalas Cartas que fefiguen. 

CARTA DE HYPOCRATES AL GRAN PISCATOR 
de Salamanca. 

M Hfeñormiot yytmortez..uelo como del codo it U meno ^hulliciofo de los 
jue en el mundo lUnMH chis gomíis , intdie fiíe de donde es (^mn- 
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^ite por lo chiquito, le tienen todos por hijo de Madrid : ) ^e fe há arrlm^tU 4 
U caverna donde nos efianios pudriendo muchos Profejfores Médicos, Chfmic$s , f 
phUoJophos yji lejocorremos con algún huejjo ,comolohAVtamos de dardotro, Néf 
./tjsijfe como platicante de cada Proleforlpues guando k F.md, fe le haga camin» 
por ejlas roturas , lo vera con los Chimlcos eflarje tojlando ,Jin haverfüerz^as hit”, 
manas cpuc lo jaquen del fuego', con los Médicos defentrañar difuntos ,y rafear cala^ 
veras (que hajla en las jepuituras con fervan los homhies las mamas de vivos 
Efe platicante- de muertos , es tan mañofo , que je ha ingeniado ,y ha hecho una 
mina co municable al mundo, y quando menos penfa mos , fe aparece al la , y fe ef- 
conde aquí :y no pajfa travejura en la vida, que no la fepamos puntualmente. Pues 
entre las curiofidades que ¡uele recoger , nos traxo el Pronojlico de F, md .y hacien-» 
do rancho entre los condijimtos amigos, leyó el platicante hajla el Prologo, o conjejos 
que F.md. diferetamente le dio a fit hijo,Y aunque por aca nunca cjlamos para fef” 
tas, le ajfeguro, que nos alegro mucho, y ya nos dolían los huejTos de rifa, Xo , pues, 
aunque ejioiya mui chocho, y no tengo huejj'ó que me quiera bien ,ylas palabras Je 
meyelan en la boca : con todoefo ,me emmuerte ,y dixea los del. rancho ,hacien* 
doglojfa fobre jii Prologo, defa fuerte. 

Digno es-de llorar el mundo , en que oy fe vive'.y mal por mal, mejor es nuef* 
ira tierra. Cada momento es una ruina. Yo lo dixe muchas veces : inociis in fítlC 
yiilociov'.yjegun efemoz^o eferibe ( que aunque la lengua es mala , fe le conoce 
que es verdadera ) ya no debe de haver trafo con trafo , ni hombre con vida , n¿ 
vida con alma. Fuejfas mortandades bien je acordaran de los pliegos que hemos le)-”, 
do aquí en otras ocafiones,dc Don Francijeo Qucvedoylo que el nos como del mun» 
do , qiuwdo atravesó por ejle carnero : pues ¡egun efe .yijtrclogo viviente, ftn du-” 
da cjVd mas perdielo, Pichojos efos , que, ni creen a nadie, ni a nadie engañan: ef- 
tos conocieron la vida y les mas que cjlarnos aquí , nos venimos fn probarla. Ca-” 
lef,o ( que yace también entre nofotros) g-ijlo los años en defclLir monas ,para ha^ 
ccY .anatomías con elcncrpo humano : inatiofcar cefos de f nados , para reconocer 
uniones, juturas, y articulaciones, y en haptix^ar huejfo5,y nombrar coyunturas, Vo 
lo empleé en mis ,y€phorijmos , oler orinas , gujlar camaras,jacndÍr efputos , tocar 
humores ,y palpar apojlemas, ll inftgne Bernardo Iravifano , Chmuco , en tragar 
humo , cocer , calqninar , y preparar los entes del cmbufle Philojophal ,ytodos nos 
hemos venido en ayunas ,fn faber que es mundo. Creimos , que con haver dicho, 
que el hombre es un mundo abreviado ,fe acababa toda la ciencia» Dtogenes, que 
ejla entinajado en efe ojfario ( que no me de tara mentir) por gran cofaledixo al 
hombre: Nofee ceipfuai ¡y cjlo lo dixo ,por los primores de fu fabrica ,quanelo 
es mas efudjofaber los dejcl'hs defií prcpenfcn.la ciencia toda conffe en jancr 
■vivir fn que le engañen las pajsiones proprias ,y las ajenas, eI aplicado debeefu-^ 
diar primero en los libros ele fu razian ,y dejpucs fegidr las huellas de todos ; el ca- 
mino dcl Medico , la jenda del PhiLfopho , el vuelo del iheologo , la carretera de 
la plata dcl Letrado Jos rincones del Chtmico ,y los efeondites del meran.kof. H 

C a que 



•ijw es doth en unnt profefslott j es necio en iodo , por^fue ceharfe en apurar lo infwU 
to , es íoberU , e ignorarlo t odo, es de [gracia, Xo me laJlimAba tunando vi vía , de 
la Jencillez^ de los enfermos ciiidrJja : pues , a pefar de fus achaques, crchtn mis 
Voces ¡y puedo jurar , ej^ne no conocí la mas leve idea de cdlentura , hafa que vi la 
tnjermedaden el cfado ( y entonces el mifmo paciente lo conoce' )y para dejva- 
tsecerU fTimerarel.tcion ybujcahami rhdofophiaefcapatorias , y evafsones , con 
que difninuir el primer concepto, Pero , aunque me libraba de fus replicas , no me 
ejeape de l.is dcíijacioncs del interior. X afsi defengtñenfc vuefras mortandades, 
que el Jaber, es lo que hace efe muchacho del Prologo , encargarfe de los elementos 
de todas las f-ic lilt. ules. Ejludiando defpiies en fu rascón natural , [e vandeara , é 
infiruira en todas las profefsiones , averiguando el modo con que todos mentimos , 
ypajfamos, Y Dios nos libre de un bribón de e/tos , que fi da tras nofotros',no nos 
dexarahuefofano, 

Mjlas rax^ones dixeyo a mis concolegas difuntos , con tanta verdad, como Ji 
One efuviera muriendo. Pero de md. ami , feíior pifeator , le diré lo que verdar 
deramente jiento , permitiéndome antes , que le riña la mala elección que ha teni- 
do de aplicar fus talentos. La lección de muchos libros, es dañoffsima lección. Los 
que han eferito, y llenado Lis imprentas de papel, fueron hombres como V, md.y no 
es raz^oncreerfelo todo, pues pocos dictaron verdades puras con el defeo de nuefro 
■OFproxiecham’.ento. Vnos eferibieron por ofentarfi melancólica dijcrecionj otros por 
[acudir las vanidades del ingenio j unos por envidia de los otros ; y otros por feguir 
líis contrariedades de fu condición : y todos traba jaron los elementales Syflimas de 
los efudios. Xafsi en Le que yo prafefsé , como en las demas ,fe advierten lajrimo • 
[ámente vara^ados los principios ‘.din que larAx^onnatural del viviente Je halla 
precisada ano faberele rir entre elv.if o ,y anchurofo mar de opiniones. Por lo 
que debo aconjejar a y.m i, que ft leyó los principales Syfemas, no Cea las porjias de 
fus Comentaiores \ eíludte en sí mifmo , que en el entendimiento humano efa fenf- 
brada la femdla de tod!>s las ciencias ; y para que efa fe aumente , bajía e l primer 
baño elementar , pues con el infruLluofo negó de otras aguas masfefofoca,que 
florece, 

Miqitexa con K md. feñor .Ajeologo ,es h.iver vifo el defpreciocon que ír¿<- 
fa,y car^i Ix m ino a los poWes Médicos , aflem'ís de U común defdicba , que pade- 
cen en el mundo. Los yflrolo^^os los tienen por my/leriofos retiradosfa.los jnrifeon- 
fultos los venera l i gnorancia como Oráculos í alos Phylofophos como embelejfa- 
dos '.ynnjsde m.’d'ofos ,y otros de fifoendidos ,fe imaginan de ocultos myjlerios 
en fus exprefsiones. La infeliz., arte de .^polo continuadamente vive entre fus ene- 
mgos : pues no h ti necio , ni vieja, ni perdulario , que no fe precie de entender 
nuefeos aphorifmos.y no h ti ente en la naturalez..a,que na fe aplique para univer- 
fal remedio en los achaques. La ooca obediencia del enfrmo, y U pertinaz.^ falen- 
tia del arte ,f$n poder ofos enemigos de nuefras fegimdades. Yo lo confefsepor U 
penda, al principio de mis obras, en Us quatro palabras de ars.longa ,vita 



brcvis , occaíío praceps , experi'menttina pericLiIofuiio , judicium ciiíü- 

Cile. t ademas de ialfveveífítddeUvidít fydelpoco juicio de nttefiras conjetu^ 
ras y minea conocemos las impenetrables mafias ocultas de la natur alexia ,fus ex- 
tefíjiones ,y movimientos , míe fiempre circulan d re bes de lo que difeurre el arte^ 
ten fin y nucjlr a mayor defíicha, es ir a curar yy dar fdiidal nombre enfermo, que 
nactoachacojo yycon la inevitable penpon del morir, X nada me confundiacn lot 
enfermos que citidabay tanto, como la diverjidad de movimientos en una mifma 
idea de achaque. Que un tabardillo no fepar&z^ca al dolor de cojlado , que una ter- 
ciana Jedifin^a de la quartana ,y un rhcumatifmo de la cangrena y^pajjei pero que 
un dolor eic copiado nojea como otro , ni un tabardillo , como otro tabardillo , ni un 
calicó , como otro colico , es lo que me hiz^o perder el norte de los juicios. X ejl'a juc 
la califa de haver llenadoyo cjlos ojfarios de cadáveres. Pues hajla que me dejen- 

f uñáronlas experiencias , tema creído, que un hombre naje dijfinffiia de otro 
ombre , re^uUndo por fu fabrica fus temperamentos ;y con un ftmple invento qui- 
fe fanar a. todos i ( que es lo mifmo que intentar que fe calce con una horma todo up 
Pueblo. yXoy y por fer mayor el ejludío^ es mas grande la ignorancia de los Profejfo- 
res , pites cada momento ejlamos recibiendo difuntos ¿ en viados , mas por los Médi- 
cos , que por fus achaques. 

Los enfermos es la peor cfpecle ¿e contrarios que tienen niiíflros jmciosi 
pues no fe oytnmas quefaljcdades enfusbacas, yftt condición agitada de las do- 
lencias del mal , fehace irreducible al precepto. Silos mandaba beber aúna hara}fii 
fed una hora adelantaba los relaxes, si prevenía aguardar el fudori por no padecer 
las congojas del cordial y y el pefo de nnafabaniy defabrigahan los cuerpos 'yjiem- 
pre encontraba nuevo achaque a que acudir. Los afeos del purgante , por amargos 
los defprectan', elxarAfepor etnpalagofo j con que tiene contra si la curación ¡apo- 
ca verdad del enfermo y lo oculto del mal ,la ejcondida condición del achaque j lac 
hurlas de la naturalez^a , la ninguna obedtenci* al pl^Jlco, ^fiada K mcí. a ellas 
partidas y la de Atsion^iyy lta.b]:cyis , &CC. conocerá que los mayores dcfeclos 
de la Frofejsion , eonjíden mas en las temeridades ajenas , que en la idea del julcié 
proprio ( difeurrtendo con elementales principies,) Parlo que puedo ajfegurar a 
Kmd, que efios podrideros ejlan manando en difuntos 'y a los mas los kan trahtd» 
fus mifmas intemperancias, Xafsi y fe vienen ellos, dexando dfacredltádo el Phy- 
Jico, Oíros nos envían ellos ¿y fon bajlantes, potros los llama Dios, y efios fon 
menos ',y a otros ¡os arroja la vida, canfadaya de la larga cárcel de la ticrraiy ef~ 
tos fin mui contados, y el mayor numero nos ¡o envía el éxceJfo,y la Medicinaypues 
verdaderamente debo confe far , que nuefiro efiudio efia fundado filo en las antojos 
del capricho, y en el movimiento del humor. La arte es larga yComo tengo dicho a 
P’jnd.Y aun'ami,fiendoviejo(comolodexe dicho antes de morir) me falto el 
tiempo para experimentar^yftyo volviera a agarrar la vida ,filoda gfifitra en la 
praáica útil deU cabecera , y horrara imptrtfncntes Philofipktas, Pues fin tant* 
ttrguir ,fi puede confirvar menos enferma nuefira vida, Xo ab trrect U Empiriev., 
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pero oy con^xjca ijiue es fortuna del enfermo ,y cafualidjíd feliK elei Aledicoj qite 
guiado ¡olo del dolor ffm formaliz^ar johre U materU pecante, aplique experimen^ 
tadtremedio , que para etfn de Ufanidad, íaf 4 fíbcr fti provecho , fin control 
vertir el modo de caufarlo , ni en que parte , pues U experiencia Ix rep^ijha el tA¿Í» 
de los ofos , y la enfermedad es un difcurfó , que puejlo en biflor ix , mueve rnayo.- 
~res dudas ¡ a cuyo fin , remito a Z'. md. effx pharmxcopea , para los cofarios males 
que nos afligen ¡ylengotamafeguridaden ella , que ft volviera a curar , no usara 
mas hética que ejjos fimples, en cambio de la noticia que efpero de y.md, en que me 
fuente el efr, ido , y pajfas con que caminan oy mis fucejfores, 

y^.md, procure ,ya que es Ejcrher (^de que me lafiimo hafiante ) doscofas^ 
LÁprimer.a,hahUrlaverdad,yconf€nciIlex^ chrijiiana enju doHrina, xlafe- 
^íinda , que le encargo para fu bien ,que-modere el efido , y no quiera por graciofo 
echar a perder lo Johdo de fus penfiVnientos^ Porque fih huelen el humor , reirán 
elchifie ,y defprectaranelavifo^pues los mas hombres fon poco advertidos, Yco- 
mo tienen paladar para todo , comen el gracejo ,yfe quedan en ayunas del fin , con 
que fe pone. yU vanidad dt md. hade mirar a aprovecharlos , y no a entrete- 
nerlos. Yji di^a como hafia aquí , mas fe hara rifible que apreciable ,y es pecami:- 
fíofo empleo ÁiBar 'juguetes para elfiglo , quando puede adelantar verdades a La 
.po^eridád. Dios le de d y. md. la vida que no tengo , y le manteitga lo que fitejfe 
férvido , aunque yo me prive dei gufio de conocerle por algunos infantes. De la 
■fibjcuridadde mi eterna noche. 


■i De V.md.fervicial amigo. 

Bypocvates, 

Señor Piícator de Salamanca. 

Efte file el varón iníigne de la Efphera : y hombres de efte tamaño, 
mcrecian ferimmortaksentre las gentes. Con qué verdad elcribe ! Con 
qucicndilcz confielTa las flacas fnerzasdefu elhidioiConquchumii* 
dad fabel Con qué cariño enfeñal Me admlra,que un Gentil íca niaeltro 
dctancodon. Efloeshablarcon madurez del ieiTo iiogarlar con ba- 
chillerías del pico, como tu hashecho en efta refpueíb , que acabo de eí^ 
cribir al Sarrabal. Amigo mío, elle es eflilo , ello es hablar con la cabe- 
za , y no con la boca de cl eftomago , como yo he notado en rus eferitos. 
Afsi me decía mi camarada, admirado del talenro,ybelliísimaex- 
preísion del Sabio Hypocrai'es en fu nota. Aqueyole reípondi: Ningu- 
no, como tu, debiera difailpar en mi eflas faltas dcl eftilo,y errores de 
la compoGcion; pues la velocidad de mi fautafia,lo travicílode mi in- 
clinación ¿ la corta cflanciaen jni Patria, y el odio continuado la V.tH- 

verfi- 



verfidid, quatido la empezaba a tsfleri me crahian al retortero la razón. 
Piies.alos catorce años, me purierottmís Padres en el ColegioTrilia-giis, 
donde aprendía jugar , 7 ¿perder defde la ración , hada el tiempo, que 
es la joya de mas infinita entidad.De allí me arrojó mi fortut».i a los pe- 
ligros de joven, ya de diez y nueve años , fin difeurrir en otros cuidados, 
que el do darfelos a mis Padres ; llene de vicios al alma , fieiidoel princi- 
pal delpertador de mi immodefta aplicación , el vano eftudio de las K 4 u- 
fas. Yo perdí , amigo ( y como me pela! ) el tiempo , 1 a crianza, y lo que 
adquirí de los principios de Antonio d6Lebrlxa,a coda d'el dsfvelo del 
fiémpre laudable Maeftro mío Don Juan de Dios. Yade veinte y dos 
años mealicionólasSumiimlas de Bayona, un fanto jo ven ,que en Sa- 
lamanca profelíaba á elle tiempo ladoSra Medicina, llamado Don Jo- 
feph Echevarría : que oy mudado elle nombre en Fray Valeriano de Ef- 
trella, viveexemplo de Religión, en la fagr-ida de Capuchinos do el 
Real Gtio del Pardo. ( Perdona la digrefsion , aunque yo sé, que es del ca- 
fo.) Coníidera con eñe relaxamiento de Vida , como podré yo tener fim.- 
damental conocimiento de la facultad mcnosextenfiiquando qualqulera 
pide continuada la atenc¡on,y libertad de otros enrpleos.Giill'é con .ligiin 
cuidado las travefuras de la Philofophia;y gulado de fu notici.ulei los Au- 
tores Medicos.Y apenas vi del divino Hypoerates en la primera lineade; 
fus Obras aquellas palabras de ms ttngii,viubrev¡s,Zcc. que debieran eft.if 
efculpidas en oro en todos los eftudios,me fúípendieron de fuette.que con 
razón creí los elogios de divino,có que te aclaman los varones mas doClos 
del orbe.En S.Aiiguft.en ellibro s.de Civ.Dei,leí fy gu.ardc en la memo- 
ria)ell:e elogio a Hyjaocr.ates Metiieum nobtlifsimum creavít Deíis- Hyjfocratem 
virum m arte media minime emntem.V'or las calles,y pl.izas publi- 
cas le voceaban los Gentiles divino; rogando a lupiter por fu vida , y 
Cgiiiendolo como a remediador : fíic [mitatis reter , hlcjirvutor , hic doU-^ 
rumetírator , hic dtvin£ ¡cientics pArttcej/s', bj-itpitcry fervaio , adjuvaio , mcdicd^ 
íí.Santo Tomas de Villanueva,yotrosSanros,y Varones ilurtrados eu 
la ciencia de nueftra íágrada Religion.que hacen m.as fé , lo lia man divi- 
no , y fe admiran como tuvo tiempo de faber tanto , y co.i razón decían 
que tenia quafi. divino influxo en fu talento ; y míralo .ij.ado , y vendido’ 
de los Medicosde efte figlo. 

He reparado ( dixo mi camara<ía)qiiedefpiie.5 qus dexarte aquellas, 
travefuras , que fon enemigas morrales dá la quietud de las ciencias , aun - 
que tn principal profefsion , a que te arrallró elMedctirlo, fue la Matñe- 
matica , la lección principal ha fido.on' los Itóros. Médicos. , y con el]as- 
cial cuidado en Hvpocrares, quando yo entendía qué no podían tener 
herm.indad las verdades de la Mathefis,coo. tas quiiaaerasde la Medicidé- 
Es cierto, refpondi yo , que entre I.1S ciencias todas hii utaaaünidad.y 
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^ncatenaclon, enq precifaminfeéft.in íslabonjdjs. Y doiidc mas reco- 
nocemos eftjparentifco es en los juicios de la A!lro!ogia,y de laMedici- 
na; pues el buen Aílrologo, conocida la alteración de los eíeme otos, debe 
prevenir los achaques que originan fus deftemplanzas, y el buen Medico 
eftá precilado á inferir las ideas do achaques la diveríá mutación de los 
tiépos imprefslona en los viví entes:Y los preceptos para la verdadera c!é- 
ciadelas enfermedades que provienen de las eftaciones del año, ningún 
Me dico , ni Allrologo los trato con la verdad, y cuidado , que Hypocra- 
tesen ellibrode fus Áphorifinos i.qui temjieritm mk- 
uiionts, crc. y profigiie clifcurriendo por los quarcos dcl año , y eftacio- 
nes del Sol, en losSiguos, los varios movimientos de fuimpreGion en 
eftos cuerposfublunares. Y aísi las enfermedades en la Primavera fon de 
diftinta malicia quelas del Eftío; y las de elle, que las del Otoño : Liego 
los Médicos debieran faber, y entender los precepto s Ailrologicos, guan- 
do fn Maeftro Hypocratss en el referido libro ; . les manda , y encarga la 
inevitable obfervacion de las eltaciones del año ; pues ellas lin la dodlri- 
na de la Aftronomü no le podrán alcanzar! Es tan preoifo , rel’pondi yo, 
quenohai Autor Medico, que en fus Prologos , no les advierta ella ne- 
cefiidad , condenándolos á pecado mortal, li ignorando los aviíos de efta 
ciencia, fe entran en ja praílica de la curación ; pues lisinpre van aven- 
turadas las medicinas en quien ignora el tiempo de aplicarlas; y toda la 
Viftoria delPhyfico conOfte en lograr el tiempode la aplicación. Pero 
idexatido efta doólrina , permíteme que mientras vuelves á recrearte en la 
Carta de Hypocrates, que tanto gufto te ha dado', lea yo fusavifos , qiie 
fegun difeurro feran praélicos, y diñados con la brevedad que acoftum- 
bra.Volviomlamigo.l tomar la Carta de Hypocrates, y.i explicar en 
«Ha mil deraonftracioncs de gozo , y acabando el fu tarea , y yo de leer 
los concifos preceptos prañicos de Hypocrates , le dixe, que los colocalfe 
junco a los preceptos Aitrologicos del Sarrabal : que defpucs de delociipa- 
■dodcefteCorreo,loslcerumoscon m.isatcodon , de la que .ahoranos 
permitía la precila tarea do refponder ; y obedeciendo mi amigo , y cota 
tando la pluma, relpondi como fe ligue al divino Hypocrates. 

ÍLESPVESTA DEL GRAN PISCATOR DE SALAMANCA 
al Phitico Medico Hypocrates. 

S olo a /a d'ijcrecwn de VíiefirA tíe/itnfez^ , mui fenor muerto . dele mi torpex^a el 
gujlo de htver faíldoetel.i co/tJu¡íon de une. dude , en ^ite ios demas muertos 
me dexaron (i^ue na loto Kmd. ts quien me efcnle )y debo a U luz. de Kmd. Uno- 
ticU dehaverme alumi/r/de .paru quefepatamina ^por donde fe colorí li- 

tinciedu , que fitepofle de efins Cartas : pues por donde entra un diaílo , l/ien cale 
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étro fyle (¡«tías píacUs de querecojana effe Mtíhícdllo (^ueno ,fepm U 
pfíU , íittejerk hijo de U Corle) y ^ue le hagan U candad de enjebarlo ,j} mante- 
nerlo ( aunaue creo que no Jera hombre jamas ) pero al lado de vuejlras mortandaz 
des podra elegir una muer i e dejeanjada. 

rncjlra dejuntez^ me honra en vida con todos entre fus condifnnios l pero ha- 
blando con amijlad y amigo mío , yo fcifolamente un Cfírifijo , que pajfoconiaen-^ 
ferrnedad de jiuiro noiiciaSj que me tienen ejlragado el lalent oi porque unas cjlan 
ftn cocer el jiimUmento impuro j y de ejlas crudax^as padece el Jejfo continuas 
opilaciones. Quando empez^aba a alimentarme en mis cjludios , me quito el 
dulce regalo déla ¡az^on la nijeliz^ jortuna (quefíempre me ha trahidoal re- 
tortero) poniéndome ei pifo en manos ajenas . f^na defgracia en los pobres Judores 
de mis pudres corto las ideas con que intentaban criarnos, como a hijos de honrados, 
Vcfpucs mis vicios , mi pobrezay mi genio , los malos amibos , ylos buenos enemi- 
gos , me puftton en el infeliz, efado de tonto, ^pre/some la hambre , e hice de elU 
virtud ',y con el anfta de comer , me apliqué a la primera vacantci como al pobre, a 
quien le cafa la jufiteia con con muger ftn dote ,y fn tener oficio , que luego pretende 
c-omijsioncs , fe aplica a losejiancos ,je pone a peón j^lguacil , .^4gcnte , C^r. que 
eí pobre que tiene familia ¡bufea el pan en la primir plaza que le Jale : que la mije- 
rtcordia de Dios , y providencia de loshombres, tiene en el mundo ejios Colegios pa- 
ra los arrepentidos de hol^az.anes , que la necefsidad hace hábil para todo, al 
que antes lo fue para nada ,y fe halUofcial en qualquter arte, .yíjsiyounasve- 
cespretcndlacnla ¿íedkina, atrásenlas Leyes \ echaba memorialo d Cielo , y.pfir 
Jít bondad me ha mu M- cniencia de .yífirclogo , que aunque no vale mucho,aífn, 
amigo, iba cogiendo creditosiy con m>s manos libres , havia e!e fabir hajia quinien- 
tos ducados. Pero ya me la ha quitado mi dif dicha ¡cuplicndo como Jabe todo el mun- 
do con mi obligación, Y ya no sé que hacerme , que eftoi tan aburrido , que f por alia 
huviejíe algún empleo en que paffar la vida , le ajíeguro a vuelva mortandad , que 
marchara, No niego q eché a la calle algunas ideas mal vcjl¡das¡como pero trabajaba 
con precijsion , las miraba con afeo , Jtn valerles la reeomendacton deproprias ; que 
Jtyo tuviera otra Capellania , fu jet ara la pluma a la razj>n ,y no fallera, de mt/an- 
taJíA , idea , que no la cajiigajfe el entendimiento , antes que la vocería de les criti'r 
eos, Pero yo , amigo, folo voi a llenar papeliy afsi , aunque mt Prologo contenga al- 
gunas menos decentes voces contra los Profejforcs de .yápalo , Kmd, debe disimular- 
las , por U ingenuidad con que le digo, que no fon mas que voces. 

La efea ja luz., que de fus obras de Kmd. ilumino la corta pfphera de mi capa^ 
cidaáffueel ejimulo, que me movio a clamar contra los Projejfores Médicos, Porque 
en lapraBiea , que cy veo obfervada ( la cafualidad me llevo a algunas juntas ) es 
dtjiinta de lo que P'.md. dexo dicho. Ya debemos enfermar de eirá Juerie , porque las 
curaciones fon difintas, Hajia los trajes han mudado los Médicos} pues en otro tiem- 
po vejtiln ropas , que les determinaron las Efcuelas , y ahora Je arman de foldados, 
con cabelleras, tacones , y efpadas }y no los tiene el ^i mejores. Pues ft entretantos 
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^r¿jtr¡us Jmiñer/ídifpueJio la política rax^ofí de ejtailo , tnviarlosa los eñctmgQS^ 
nllí apocdrian el numero de Ias ¡gentes, y ac'a nos quedarían nuejlros vivos. Los hom- 
bres que nacieron de treinta años a ejla parte, jon de otrajigura.'ía las anatomías no. 
je hacen como en fljtglo de Galeno. Ya no es el hombre, ni jtt figura. Los males no Jon. 
Us que folian , todo efia mudado iporque los humores je han revenido en acido al- 
kail jíolido, y liquido. las fiebres je ha dejcubierto otra.cofíta, que je llama 
Crírpatura, f^nejlra mortandad cuidaría de dos , o tres enfermos al dial pero ac 'a los 
defpachan con mas brevedad. Tienen tantos á que acudir , que ver no hafiarlesfus . 
dos pus a cada y.edtco fiasaprendices empiex^.an por quatro,y los mas introducidos 
llevan ocho ,yvan rodando a carrera tendida por fu doblan (que ejfo cuefia regulara- 
mente en la Corte) alentar un mijo ,ydar unapefadumbre mas al paciente. En las. 
fhnias todavía je ufa hijlorur la dolencia, las caufas,jignos,pronofiicos,y curación^ 
En la hfiorta todos callan , como toca a l Medico de la cabecera. Las caujas fe igno- 
tan ,losfignos ¡e difputan ,los pronofiieosje airopellan,yla curacidhje pierde , y 
quando mejor logramos , es haver vlfio en quefiion niiejfra vida. Las que llaman 
jtíiales jfonchifmcs ,ycuenteciilos de la naturaleK.a ,y tefitmonios que levantan- 
A nuefiros órganos. La aplicación del remedio va dcjlinada, qnando fon tan dijpata- 
hles los motivos, para una vida jola que malogramos ( válgame Dios I ) cercada de 
tantas muertesl En la voceria Medica, yanoje efcuchan laCLTlcades, humores,. 
tX\CAíos , fino el íblicto^f/ acido, fulphiK ,y otros términos ,que af'.md, fi le. 
quedaron en el tintero, Xo no quiero atujarlos; pero V. md. no los defienda tanto, que 
ellos por fu .yirbeo ,y ftTomas rvdis,y otros ,.hanvend¡d^ K md.de fuerte, que, 
fi no es el que le conoí.ca , nadie le comprara. Yalld tienewTfnd, otro Licenciado^ 
que fe llamo Synapio , que efiribio contra Kmd, un tomo , que fe intitula : De Va- 
nitace, & fallitate aphorifmorum Hyppocratis. Solo en una cofa figuen d n. 
tndty es, en que no los mandan confejfarpara morir. Los que V. md, cur^a , no lo 
havian menefier ,pero)t nofotros que vamos por otro camino, nos niegan entrar con 
feheidad al perdurable tcrmino'a queafptramos. De irremediables motivos nace en 
ellos e¡la ocultación. El primero, es la ignorancia del mal ; el fegundo , la vanidad 
de libertarlos ; el tercero fia mal ufada adulación, y otros muchos que V, md. podra 
difcurrtr fin canfarmeyo ,m mortificarle, 

y.md. les mando en fus aphortfinos la precifa ohfervadon de los dtas críticos , 
judicativos, intercidenies en las enfermedades agudas , y exaíle per agudas, y que 
tuviejfen gran cuidado con las ejlaciones del Sol , y movimientos de la Luna, porque 
tfios co nocidos planetas fon los primeros agentes , que dlfponen mas immedtatos al 
aire '.y efie mez^clado con los infiuxos , ¡chace la imprefsionen los fuhlunares. Pues, 
ftuor muefto, ahora, quandojefofpecha peligro en los infiuxos de la Luna ,je cierra 
la ventana porque no entren , que dicen , que el pino ,yel lodo defienden las tmpref- 
fitones. Las quartas dtl año todas fon unas', el calor del ifilo fe hace Juerano, quando 
fe les antojaiya no pajfan ¿tías críticos, porque ufamos enfermar en mejor ocafion que 
ios enfermos quef^md, tuvo^ Xa padecynos timpmáles_ mas acomodados . los enfert 
> mos 



Iw»í de Pedtv Miguel de fíeredU ,y'a mm'ieron > los de Galeno , ya ejlan hechos tier^ 
ra ,y los de ^vicena ¡fonjiolvo^ Xen jin ,ya de f'.wds. no Jehaiecl menor aprecio. 
X aun dicen ejlos Médicos de por aca,^tie ff el lefior tJjpocrates viniera al mundo, ha- 

■ •fia menqñcr de nuevo ejludUr ¡A Medicina. 

£fia fu profefsíon de r.rhd. como leiengó dicho, .ya ninguno la pfofejTa como ení- 
fleo yfifío como ne^^ocio i esfacníiad, ^ue fiempre tuvo fus interefes en nuefras pió- 
ioneriás.y como. en caxas fepuras a pilcan Ju caudal, y je hallan a pocos dias curande^ 
ros defama, ^/í la juv.entudía crian en las rniverjidades enlas porfías •‘.Sií^lOS 
pwedi h.icer entes de razón í Si la Lógica es íimpl« quaiidad iConftderefi 
.md. ^tié tiene .^ue ver el puljo con el ,csr^c. En las anatomías no tienen exereicia^ 
porgue fiensen de muerte los recien dijuntos, que fe les corte el pclle]o, yio han hecho 
cafo de honra con que.ya no fe puede pdUr un muerto porelojo de la cara. Xejlés 
tratados en nuejlra.Ejpaña dicen que no Jon menejler ,porquéhan averiguado, que 
ias circiiUcfodes de lafangre deundm ,nojhvenpardotro. Loshuejfos cariilagi^ 
•ves ¡tendones , mnjculos ,y fibras tienen por un mes una f gura ,y cada día mens. 
giian , y crecen y con que no quieren canjarfeenfatigAT la memoria en ejludio , qice 
,m¡ída S)P-emas, conf orme las edades, los años que profejjan en las rniverfdades, lis 
dlBan jas Maefiros quaíro materias depulfos , orinas ¡fyntomas , y algo de fani- 
itate tuenda , con unrecetatio ,o pharmacopea al fin , paragumar el ojo ai Botica^ 
rio ( afsi como el que F,md. me envía))' jin otro eludió queejlas theoricas ¡rnperti* 
tientes i pifan d las Cortes , Ciudades ,y Imillas d amontonar muertos con íicc/fcia 

■ los }{eyes:,y confentimi^to de nueflras ignorancias : pues fiada la Jenciilez^ de ¡a ná~ 
■tteia , nos entregamos al dcflino de fus temerarias ideas', obligando la rascón de efiá- 
■do d cumplir con las ceremonias dela cortifta , d quien hiz,Q cubrir de tierra d Ins 

■ que nos engendraron, ' i 

. eI ultimo con fe jo queF.md. medd, bien se yo que es muí prudente , ferio ¡ly 

■como de fu gran pftcio. Pero ,fi juptera como efid ei mundo ¡no me aconjcjdra c6n 
•tanta modeflia. Se pierde ( amigo Hypocrates) U lección que no contiene efas rijas} 
•y d todos nos tiene dienta, .yí mi, porque en efieejlifo no fon tan reparables los'de- 
ifeblos ¡porque permite voces menos limadas la compofteion íy para las gentes dé-el 
, mundo en que ejlamos , es prectfo efcrdjirles afsi > que de otra fuer- te ¡ no lo rriirdn, 
.Con que para todos nos e(ld bien y puesyo ejcribofin fatiga ¡y ellos leen jinafco,Ko 
:fe me ojrece otra cofa que refponder d vuefra mortandad ¡y de nuevo le doi lasgrA- 

■ cías por el inventario de rccetas'.q^ue pues ya me han robado el oficio de Pronofiico,t^- 

■ mate el de curandero : que bien se yo que lo lucirb, como lo efludie . como el es , dpt'’ 

.far de muchos delirantes, Diosguarde U immortalidad dcF, md. Ve mi Pofadkp 
(Madrid,)’ Mayo i. de íyzq, - 

- DeV.md.fuintimoapafsionado. •• 

ll pifcator de Salam anca. •* 

■SeñocHypocrates mió, • : j 
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V álgameDios ! dixo m! amigo, qué baxid han dado las'Cienciasi 
De un año para otro fe inventa una nueva inania. Yo foi lego , mas mi 
ciiícurlo no dexa de inquietarle, quando oigo decir, que los Médicos en 
las VniverfidadcsgaíUn el tiempo en defender ,fi los elementos exilian 
formaliter , o virtualiter , en tiuellros mixtos. Poquifsimo cuidado tiene 
nueftra Provincia en la limpieza de ella Profefsion. Vienen infinitos 
perdularioSjV vagabundosiy fin otro examen, que fu dicho, y nueftra fin- 
peridad ( ó por mejor decir majadería) ellos curan, y nolbtros nos damos 
áfus pharmacopeassyen qiiatro días ruedan coche conlosdemas. O 
amigo miolquantasveces (le dixeyo) me pefa no haverme metido ;i 
Medico en la Corte , que curando con lunas, y hiervas como los Moros, 
y con mandar abrir una vencana,al tiempo de vna íliragria, mirar al Cie- 
lo , y decir al Barbero a empujones, pica , tupi, y /¡efiiipa , me confulcarian 
Oráculo: que gracias á Dios vivimos en un lugar donde todo fe cree, y 
efpecialiiientea embuftorosl Yoconociun hermic.añoentierradePla- 
fencia,quedefpiicsqueno lo pudo fufrir el campo, fe arrojó.! los Luga- 
res de Callilla. Ycomo .1 mi meenfeñól.'i hambre en poco tiempo el 
oficio de Aftrologo , el lé pufo a Medico, y empezó a matar fin licencia. 
Y de un lugar le arroj.aban j y de otro fe hu'ia; y vino rodando por mil 
deltlichas A la Corte , donde nos vimos los dos , y le conocí pobre , roto, 
y trashijado,yoideciraIm¡fmo tiempo, que havia llegado a la Corte 
un hombre milagrofo, que curaba inflar ¡ncmtamcntj^ halla las terceras et 
pedes de todas entermedades.Yo,como fiempre hfi perdido por los hom- 
. bres aplicados, lo .ind.aba por efte; y me lo apareció mi defeo en la cafa de 
un amigo. Y quandopensó mi ventura hallar .1 Galeno, me encontré 
con elle ,que te he contado . con cabellera, pliegues en la calaca, el'pada, 
y bailón, y a la puerta de la c.ille fu lilla, quando le convenia mejor una 
albarda. Defengañófe el Lugar, y huyó de él. Pero taninfolenCevergan■- 
te,qllaco^llandomea mi.qiiefabia leer mal el romance, y fin la menor 
pradica , nien unaBarberia , hablaba de unos fujetos tan infignes como 
elDofloi'Diaz ,elDonSuñol, y de todos los Médicos que le mantienen 
.oyen la Corte, como h,ibló de mi Don Geronymo Ruiz de Eenecerta, 
por eft.ir tan conocido por ellós diablos de Pronollicos , y fuera menos 
mirado , con quatro embulles de mi Aftrologia. Y con un recetario , co- 
mo el que gallaba el roto ( que cambien lo tengo) havia de cobrar crédi- 
tos , y .1 los dos mefes fuera hombre de-coche. Válgate Dios por flglol di- 
xo mi camarada , y ello fe contempla, fe confiente, y no fe examina en un 
Lugar como elle 1 Donde tienen elfeiro,y larazon ellos Corteónos ; Es 
polsible,que crean mas aun perdulario, que viene defech.ado! Porque el 
que tiene créditos .aunque lea en una Aldea infeliz , nunca fe viene; qué 
¿elle Í6 liamenj y crean que puede faber mas que otro que confultó los U- 
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bróS , leyó la proféfiion’, y fiitigó los tnlentos en 'praíWdas , y theóricasí 
Pues efto, ledixeyoá mi amigo , es mui reguLir cada día: pues todo es 
etitrai', y lalir hombres de ella faramalla en todas Profeísiones. Defcan fi- 
nios por Dios un rato , que a nii mefofoca mas que el trabajo de efcribir, 
faber a la moda que fe vive , y como elta fujeca nueftra vida a fus inven- 
ciones, y fus engaños. Mas diiiie: es polJlble, que no tienen fu cierto prin- 
cipio en que íiindarfus conjeturas! Nada,dixe yo; fi tuvieran demoriflra- 
pión cierta , con que curar una enfermedad la mas leve , no les cupieran 
los doblones en cala. Es tinadefdicha.y una infelicidad lo cortodeiaciena- 
cia, y lo largo que han tratado al arte, Yafsiyo, quando enfermo, no 
tnando llamar al Medico de mas fama, fino al primero que palla por la 
calle,; que los Médicos Codos fon buenos, y la Medicina es la mala. Diá 
mi amigo algunos efperezos, y cogió la Catea que fe fcguia , y dixo : lo 
verdadero es, entregarnos en las manos de Dios en codo , y por todo, por- 
que los hombres todos foraos unos felvages , vanos , prefiimidos, y enga'l 
nados de niieftro amor,y defde oy prometo no creer á nadie.Leyó la Cace 
ta de Papiniano,que decia. 

. CAKTA DEL GRAN PAPINIANO JVRISCONSVLTO, AL 
gran Pifeator de Salamanca. 

A tetes /^íteyo vinieiffe A efie efítierrB , donde para Jiempre Ej}of eieYmn.Ado , fe 
Afnfi^con ím tAbArdillQ ypnrÁ ^ue leiTAXtjJe a efe mundoy un cierto pobre- 
te , a quienyo havU librado en la vida y de la mtecrteypor algunas travejuras , que 
merecían da horca ¡y alfnfe compttfo y y h dimos arbitrio , para efearparfe del Fer- 
dttgOy y/£ efe le previne y que me barrícfe la tierra ,y mitllefc los huefos , que ftem- 
prefutmiíí acomodado, Feroya ef Oí tan hecho a U dtireZyA de efos '¡ajpcs yqtte k» 
ftento la mas leve dejación. Sírveme efe mox^o como adecan, F arque, corno V,mdfa- 
bemuibien, jenor -ff/rotogo yitopucdetm Voblor de Leyes pajfar fin tm rnintfrtbj 
ñtte atisbo los vivos , y los muertos. Porque nofotros ( aunque no fepamos nada ) de- 
bemos efar en todo. Salto una noche con otros arrimados de ronda el i al jaque, a vi- 
Jitarlos calavernartos .y encontró muchos huejfos contra el natural , empiit/tdos, ef- 
cribtendo Cartas a r,md,Ypor qiiitarleslo efcriio , je alborotaron los huejfos niioa- 
con otros, yhuvo de haver ttndia de juicio. Serenóla httejfal tormenta lo dejentonau 
do de unas voces y.que jalian de la bcca de un dijtmio , capa larga , ygoítlla , pregun- 
tando por l.i mente de Papintano, El minifril tlex'o encendidos las huejjos ,ya medio 
concluir U pendencia ‘,y cargando con el recien díjunío , le dixo ( fegtttt me contb 'j 
La mente de Papiniano ef 'a mas honda, aquí folo le enfeñaremos d P'.md.algitn pol- 
vo , que quedo de fí fabrica, yAfsi llego arite mi tierra medio muerto , pues con ht 
'prifa dehablarmeno fe acabo de finar en la vida, 'i dando, unos gritos que los poniit 
en el infierno ^e,xcUmo: Papiniano Papiniano ,vengqtní,a) venganp-a contra Ha. 
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lyíjhol'fguillo ijHe há ¡njítrUilo lofdmofo At la JimfpruAenctd , Yó entonces le ^xez 
Jraíaf.c tu los frecef‘tos , y Cánones c^ut te dexi fin glojfarlos tu. capricho ? Quedofr 
.ciado ,y frío del todo ^y tan otro , jue no lo conocería la tierra que lo parió ly el poi 
firxte Jin poderme -yefi-onder , muerto del todo jfitn poderfe mover , je nos ha quedad 
do aquí hecho un pejTote. ■ 

. Todas las quexas , que contra Knid. podía darme efie Letrado , las tenia antiJ 
eipadas ,por otros que van ,y vienen , pajfan yyje quedan en efi'as vovedas : puet 
no h.(f infiante , que no tenramos noticias dei mundo (que K mds.ios vivos j qutz.4 
defcír.v} en tanta difla iria de lej^uas , tener t an puntuales los Correos ) Mas no ha 
íiexado mi jujhria de condenar vucfirA.Vivcz,a de ignorante. Pues aunque feapojsis. 
¡fíe , que algunos Letrados hagan infinitos tuertos de jus derechos , efios los hacen fié 
ley. que las leyes fundadas en la naturalez^a gjolo mandan lo jujlo } y jit atújelo , es 
jiempre lo janto , y rax^onable. Los Letrados que defienden la malicia , y acufan la 
hondada fficrK.a de h.ichilteriaSyglojlas , y difiinciones contra viento , y marea, je 
laúranU ftnrac..on , no je ajnjlan a la ley , que efia la diBa la buena intención , y 
aquella el injcliz^ dcjlino de la tyramx ,y la p-a/sion, las defenjas, y acujaciones kan 
hechonficio volunt arto , fmmas tajfa que ju Ínteres', que los malos Profejfores (ubeh 
la ley a medida de fu ambician, t'n memorial, una defe nja , un papel en derecho, a 
jtíws les vale quatro reales ,ya otros quatro do blones jyfi efie fe ha de afufar a Ut 
ley, lo mijmo debe ¿arfe por el trabajo materjal, a el uno , que al otro j pues mo , y 
otro debe ir conforme a la ley. Y entre lo fanto de las leyes, la concifiton de voces, es la 
mejor explicación de fu inteligencia , que afsí cfan fus PandePlas, Códigos, y DÍgef- 
tos ; queja aguda parola del (filo , la autoridad de cit as , los dijcurfos,y cavilacio- 
nes del informante xsmd permitida travefitr a', porqueta ley deben defnuda alTrF>- 
huna! de toda vox. , que pueda manchar ju inteligible pnrex.a. La ley es para todos, 
y je debe efludiar de modo, que la entiendan tocios. "í lo contrario, finor mío, jera cul^ 
pasle malicia del Proiejfory no defcBo de nuefra s efentas tablas. "í fi la ley ejik fun- 
dada , es juf a ,bno esjufla', a Kmd, no le toca mas que objervarla » y temerla', que 
quefires paragraphos fon excomuniones , que juf as , a infujlas , han de fer temidas» 
Si no buviera leyes , no tuviera Kmd, vida , pues ya fe la huviera dcfpachado 
■algún ajfefino: ni le dexara la codicia capa en el hombro. Las leyes enfeñana vivir 
honef amenté al defeompuefio , prefan miedo al facinorojo , rcfpeSio al defalmadOj 
libran del daao del mal obrar ,y dtfiribuyen d cada uno lo que es j'uyo ; lo que en dos 
■veijccitos canto ej Lyrico Latino, 

Odenmcpeccaremali ,formi<line peenar. 
Oderuntpeccarebon; , virtutts amore, 

\Por ellas reman los l{eycs , por ellas fe confervaen orden el mundo,yfin ellas todo 
fuera confufion. Es la jufiteia un dibujo, que en el lexos de efia efphera, fe advierte 
retratada launtverfal refidecia de las almas', al malo dk ju cafigo,al bueno premier, 
d todos mandahoncñéyivQrc, akemm non lacdcre ,íuunicuique cribiicrí: 
Sitmprefueron efcogidos,y llamados al honor de Jurifconjultos , Us hombres de mAs 
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efílíirccidxVírtud.’. loí l^yés de-la tierfajitmpre los honfarofí,( 'íonese c tmo rfi'^ 
ahora el mundo ; pero en mt tiempo ejlo pAjfAÍ>x.) Y ftendo por fm, cierto, e^xie Us leyes 
es una noticia de Us cojas divinas ,yhitmanAS ,(aLiduria de lo jujio, é injujlo,) que ■. 
la ley que je pone de un amo a un criado , guardando lo natural ,jy divino , dehejer 
thídecida porque es ley: fallo d los autos de fus procejfos , que deben jer condenados. 
fpr jatyricos , maldicientes ,y.meritorios de pena extraordinaria, 

Yd.ído cajo ,y no concejfo , que los Froj'ejfores fnejjen tan malos , -que atitiajfcn 
el fuego de las chimcras , detuviejfen el pleito hajla determinada ocafion, dteJTen ar~ 
hitno al delinquiente , por donde encaparlo de la pena , dicien dale’. Hon)bre, pruS" 
ba , que te hels emborrachado, ó que padecirte delirio, que con una vez 
foia que lo pruebes , que no faltaran teíligos, falvarcmos que ioeíluvíf- 
te al tiempo del delito lyufen de toda trampa legal, omenttrofa 'a fcñof 
bachiller y no le pertenece eferibir contra ellos , aunque me dicen que fue medio dijei - 
pido de mis obras, Que fujeto es r,md. para advertir errores de letrados "i Si fuer a 
I>rojejfor de modo , creyera , que como ladrón de cafa, pudo dejcubrir algún os hurtos 
de los manefanteSfpero nofiendolo,es defverguenz.a ,y poco reparo de ju ignorancia, 
dar voto en lo que nunca entendió. Si por chijlofo fe ha arrobado a fer blajphemo , de^ 
/ftnga?}e(e , que fallo , que fus papeles Jtendo todos un yerro , no valen un clavo , qtte 
fu ejlilo es bueno para entreme fes y y fu projfa para entre niños de la do^rina , porque 
efcribe con poquifsimo donaire ,fm erudición, ni autoridad i y la fentencia apoyada^ 
añade trabajojo lucimiento a la obra, F.md. haga fus .almanaques , que para ejfo le' 
(rio Dios , y dexefe de bufonadas ,ypigi<etes:el que je quifiere reir, que lo haga dgsí 
mrfmo xpero r,md,hact maten dar motivo a que lo hagan de fus papeles.. 

(¿íiijfera ver el mundo por un mes fiquier a j aunque me coffara volver a vhirS 
porque no-creo tantas cofas como me dicen del infinito numero de Letrados , que mai 
nanenlas Jiepublicas ¡yUjacilidadeon quefubenalos minífiertes , los excefsivos 
dones , que reciben , o fe toman, porque a mt no me vaho un quarto,ni la .ydbogaeia, 
ni las Leyes, .yíl que me laspedra , fe las comunicaba, y con jana intención fatrsjacia 
fus dudas. Mi deji'o fiemprejite bueno: y fi las aprehenfiones de los preciados de dec^ 
tos ,nohan trabucado mis papeles , y je gobiernan por fus tablas y yo se que efiar 4 
pajfaderoel mundo. Y entre tanto que lo se de mejor original , le juplico a F.md^ 
que- no me diga nada , (tme refponde ,porque no le creere palabra,, queya tengo hecho, 
mal juicio de fuí papeUsyy no me entrara nada de lo que Kmd,me diga, de los diere* 
tesd dentro, 

Tor algunos de mi entierro ,y por ¡o que me drxo mi minifird , me parece que 
h ha^.fiado a Kmd. latisfacion los fenüs muertos , enviándole de nuevo los pr inci- 
pios elementales de fus Ciencias. Yo no quiexQ- darle faitsfacion quejjfo futra darla 
margaritas a pii éreos :y afsi pajfefe fin e(la doUrina. Ellos fon unos muertos tontos, 
que como fi t'.md. fuera algún Oráculo , le d.^n fatufucianes. St fe acónfejaran co^ 
m- mortandad , defpreciardn como yo lo hago , fus cfcritos } que el def precio folo^gs 
U. mayor pena ,y el fruto m^or-, fue fe putdt efperar : porque tnvia ríe rtpudffó{> ^ 
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¿Arle Ajuíhío pAVA cj ms m-tje IffíhitejJoSjy^ArA ij nttfícafal^Amos de fus {sAchilhrUss^ 
l',md. je ¡lucííeen fu miítidñ ,y fi pudiere exrufarje por ejlosojfartos , habanos ^ 
elp^ujlc de lio vemos , nt oírnos , ^iic no queremos hiiejpedes ton chAiUiites, que *iqui 
iodos eduincs conclen.idoSh perpetuo ftlencw ¡y íil tnijmo tiempo, que je cterrael', 
ojo , fe eoje l e boeu. Guurdeju vld.t ,y fu alma : cuidado no me venp^a a acompañar » 
A mi mente , porque te pcj.trli mil veces, Vel podridero. .Aquantos} K.md^ lo Jabrdf 
que cjtoi olvidado del cita en que lleptte a ejla. 

De V. md, fu ajado M aertro. 

El Jitrifconjulto Paplniatlo, 

Señor Pifeator de Sahinaanca. i 

Fuego', y de que mal humor elbba el leñor Catarribsras , quaudo 
didlo 1.1 C'att.i. Los Letrados, aun delpuesde muertos conlervan con el 
polvo fu v.inid.id .engañados, en que lo grave de fu protéfsion conlllls. 
en las exterioridades del ceño, y en las mudas voces del Temblante. Ami- 
go , dixc yo. no hai duda que los ]urilconliiltos infunden eri nueftros áni- 
mos unar.otable veneración , y los mira el rafpcño como a quien nos 
niand.i , y puede quitar con una gloll'a fobreia ley, la vida, y la fema.Elte 
esaífuiitodelicado.y no quiero hablar pal,ibra , aunque ellamoslblos, 
que Ibi kiteliz , y Toñan-in un comento a mi explic-acion , en que trabuca- 
do el lentido , me cuefte caro el ufo de las voces , aunque vivo feguro de. 
pleitos , pues qualqiiicr contrario mío, puede tener por fuya mi tapa , íb- 
ioco.n nombr.irme pleitoiqiie heconfult.ido mejor libranza enlosdif- 
fimulos,.queen Jas defenfas. Y títeres teftigo , que violentado aúna juf- 
ta defenfa dcniisfudores, pufe alos piesdelanuncabienlloradaMagef- 
tad de Luis Primero (que goza de Dios) un memonal , éferito pormii 
que por andar impreilo.y haverlq leído tu, no te canfo en relérirte fu con- 
tenido : pues folo fuplicaba en él, que en atención a mis trabajos , me de- 
salTen comer de mis tareas ; que la contraria preteníion , piído honcftarle 
con una (anta cipa, en que fe rebozaba laajena codicia. Y configuiendo' 
por entonces , oy me hallo precifado .i la mifma defenla , pero con el ani- 
mo mas floxo: pues contemplo en mi condición un infeparable definayo 
en las porfías. Y dexando para mejor tiempo mi jufticia .peníemos folq 
en refponder á la carta del indigefto Papiniano. Aplaudió mi amigo ef- 
t.i determinación, tomando con güilo la pluma ; yo aunque algo fatiga- 
do , diélé las figuientes palabras, 

respvesta del piscatorde salamanca al 

gr.in jiirifconfulto Papinlano. 

M ri feñor muerto, recibo la fuya, y /tentó mucho, que no teniendo ya cabez.,a, 
fe lefuian las leyes a lo mas alto.La jurifdiccion bueno (s que de Ucencias,, 
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pero ho atrevJmtentós, No me ndmWc^í^He en V,md, es ley vieja, valerfe del mandos 
parad.-ircl judo} jobre mino mAndan Jns leyes, que cflas ¡olo en los dejalmados tienen 
' potejlad ,y en yturdandolas yo iiiertas, o c¡er4s, cjroi libre de fus pyeveticiones, Y de 
indlvidiío a individuo debe K md. ^^uardarme ¿ mi la modcfiia que le profeso. 
Las leyes de F, md, declaradas , y las que. añadidas me proponenlos Tnncipes , Us 
guardo como preceptos.Xfi acafo Uegafe el cafo de poner ley Jobre la vida del inocen‘- 
le (como F.m. /abe q je puede, [ccimáñ filIeg<iCaj& probara) perderé U vida dos^ 
o /res años antes de lo determinado ,y acabara con ella ja poiejlad. Pero mientras 
viviere con la f anidad del juicio que oy (gracias 'a Píos) logro, prot eflo no dar moti- 
vo, para que ningún Profcjfor por mi baraje los libros que F. md, dexb como pautas-^ 
Y ojalá pudiera yo prejlar mi humor alas gentes, que todos fus fuccejforesfc mu-r¿er 4 » 
de necejsidad. La theorica de la juJlicU,es cier ío, que es coud.WS , & perpsCtia VO- 
UinCas, pero la praPlica de la piflicia , es cofas perpetuas. Todo el volumen deU 
ley es un librito que fe ¡Urna lnlHClita>/rf» claro, que el que lo lee, lo entiende})' con 
cjle nos bufaba para régimen,) praüica ek nuefras operaciones ,y para Jer juz^ga- 
dos por el. Tedas las facultades juntas, no tienen mas libros, m m.ti comentos, que ef- 
íA, Y iodo quanto han efcruo, dicen que no es nada, porque mus ¡on los negocios, que 
-los vocablos, fegm la ley 4. de prxfci'iprií; verbis, ...vilque litiga ¡e abren los fen- 
tidos , p'ara que enrede mas. Entre todos fe difcurre el modo de huir , éídelxntar , é 
interpretar la ley. Se cruz^an las ophtones ,y las glojf^s en los pleitos j'no lo detiene, 
otro lo adelanta, otro fe agarra de un Japlus caUflíi del Eferibano , otrodice, qtts 
Jep'ago el peUtor medio proccjfo',olro,qne el Procurador mintió en lapettcion.Qfídn" 
tas jon las perfonas de un pleito, tantas fon á mentir, opinar, y detener la'i despartes, 
hujeando empeños á carrera tendida, y dando regalos, eI Eferibano efeudriña belfas^ 
en que vaciar la realidad ele las partcs'el Relator fe echa á dormir ejperando laspro- 
pinas : los '.,/ibfígados revolviendofelos fefos por objctivccer verdades',) el que mas 
guerra hiz^ o á la parte contraria, ejfe es mejor Letrado, eI Procurador je efeonde, los 
Heces je conjunden.Toda ejia chimera, dejaJfofsicgo,c inqutetfídttene lo falible con-, 
jeturabíe de ju profejsion,y el no haver F.md, dexado ( como hicieron los Afathema- 
ticos) convencibles demonf raciones enjtísl'hecremas , y Problemas; X al fin, ^eñor 
mío, las leyes las hicieron hombres, que los mas'fe condcnaroniF.md.fe cafe con ellas,, 
queyono creo nada de lo que veo, yno entiendo palabra de lo eferito, . 

eI tener yo-vida, es jiorque no quiero'pleitos, el tener capá, es, porque, huyo de 
Letrados, Procuradores, y Eferibanos, pues quantos han pleiteado, fe quedan finolLa, 
y fin camija. Yo vivo una vida feliz., ^AI que me injuria, .perdono , al que me 
^difsimulo,y de efia fuerte efioi bien hallado. Para queme he de quexar ,fi me ha de 
cofar mas cara la quexa ,y he de deshonrar con pnecifion al que me atavia, y repie- 
tirme en la quexa Ju ofenfa, Y el cafiigo que le da la ley , nunca es jatisfacion de mi 
quexa. Porque fi me hurto cien reales , be menefier ¿ociemos para que le mandej.4 
ley pagar, si me hurta la fama , no la puede jamás refiitutr , aunque me cante ltfi‘4* 
Unodia} ton que logro aJfegurAtdeJdeJmgo U 'pilétHd,) quedar mejor, Perdpnan-m 
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ilo,jiruo 4 X>¡os, es U ley jují'ii'. me Ithro de pajíost defiz^cncsj aumentar la ira^ 
y el encono^ 'íafss ami^o muerto ,fus ley es de P'.md, jer 'an lo ^ue y.md.qui^icrcide- 
xeme P'^md.afrarrar de los diez^ Mandamientos,)' va)afe apetnear en jus t ai/las, t^ue 
yo UspaJfo,yías admito ^ porque no tengo modo de huir de ellas } jcrqiicya conjin- 
ticron los antepajfados ,y las furaron por los que ejlahamos todavía en los cal ibones 
de ,yidaTi,Son buenas, no ¡as dífputo, las venero como jileas ,feanlo en hora buena) 
pero yo mas quiero obedecerlas , que proj'ejfarlas, 

Píceme f'.md, que quien me mete k mi, no fiendo frofejjor, en reprehender los 
Letrados, Yo,ft»or mío, me meto (aunque perdone) que mAs'ven los que miran, que 
los que f Megan, r.rnds, [c meten en las vidas de todos.Mi profejsion es la pülitica,ij’‘ 
ta es ciencia de todas ,y puedo-decir , que las profejjo todas. Y aunque cjcrUu mal, 
cumplo con las leyes de miprofefs¡on,Y para demojlrar el mundo, no es nece(farÍo leer, 
fino ver. Mas enfena el trato, que los librosi ejlos fon cuerpos muertos, y el trato vox„ 
Vivajy en lo que tocan los ojos, fon odiofos los argumentos. 

Como V'.m.mt ha dicho, que no me creerá nada, no quiero decirle lo que fon los 
Letrados, Solo le digo'a P'.md. que no defee venir al mundo, Yjl acaJo lo conjigue, 
trahigafe los ojos de quanios fe kan muerto, para llorar ( y aun ajsi le jaltarán ojos) 
o las rijas de todos ■, que de llanto , y carcajada hallara dignos ajfuntos en la vida'. Y 
jl mt confe']o,por fervivo,y ejlar aíhualmente manofeando al mundo , lo qmere ad- 
mitir t mejor es que venga a reir , que a llorar } porque es locura llorar los defatinos 
ajenos , qitando tiene cada uno bien que gemir en los fityos, 

Fiiejlra mortandad fe h.t librado de buena burla, en no haver enviado los fun- 
damentos de fus leyes ¡porque no losbuviera letdo. Es facultad que me da miedo ,y 
yo folo bufeo ciencia que me divierta, yno U que me haga rico) que mi codici^e conr 
tenta con poco, Ño quiero detenerme en canfar a vuefira dejuntez^ , ni molerme yo) 
quefiempre tuve por molefita ( aunque los ejiimo ) tratar con Letrados ) que la mu- 
cha comunicación que con ellos he tenido, me tienen efearmentado. Mil cojas mas fe 
me ofreeian que decirle ) pero es precifo dexarlas en el.Jilencio ,por el mottvoque 
vuefira mortandad me avifa en fu carta , del modo con que fupo mi opofteion a las 
leyes. Salo por. ultimo , le advierto, que tenga por falfo tefiimonio , el que le h.in dt- 
.ihof de que yo fui difcipulo de fus obras : pues no ha tenido otro fundamento la no- 
ticia , mas que el havérme vifio envainado en los hábitos largos en aquella precija 
afsifiencta ala F'niverjidad, y patear fus Cathedras, Yen quantoa queyo vaya por 
alia, pierda V,md, defde luego la ejperanz..a de verme ,y no tema que le vaya a dar 
fufios)porque, quien Kmd.no conacio, me tiene prometido otroparadero)y mientras 
VIVO, efia en mi mano elegir mejor fenda, Krnd fe quede, mientras yo me prevengo 
-f ara mejor jornada', Pm lo quiera. pe efia vida'. Mayo i.de lyiq. 

De V.md. l’u imenrido difcipulo, 

plgranEifcator de SalamanCéi. 

Señor JuriTconfuitoPapiniano, > 
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Qi^exofo ella de ti , y no se fi con mzon , efte Jtirifconíulto. Míralo 
'qiie haces i que por lo níifiÍMí qiil- éorioces fu poder, fü mando, y íü palb, 
te ariiiarñn una zancadilla , y, te ahulraran un pecadillo venial, de fuerte, 
que lo pagues, á lo menosen un deftierro. Si lo hicielTe la fuerza, refpon- 
di yo , meconíormafc, que nohai cdlii más fácil de no fentir , quelo ir- 
inediabla. Ninguno me debe mas que efpeciales atenciones. Y el Letra- 
do , que labes que eferibió contra mi V y contra el pobre de mi hijo , co-, 
tjociendolo como á ti, me debe la modcllia de no ha verle lacado á luz íil 
proprio nombre , y refpondi Iblo al apocripho de fu Anagrama. Y con- 
fielio, Y juro, y que fi fuera eferitor de otros años, y otros créditos, de mo- 
do, que no folpech.ine el vulgo qije callaba de necio en los capítulos, no 
hu viera tomado la pluma : y ello lo haré, aunque eferiba mañana otro de 
fu profcfsion , ó de otra, que foi Hereje. Yo ( fi quifiere mi fantafia dartne 
alguna efpecie) lafeguirí paraayiidadeun veflido,y dexaré á l os demás, 
que fe delcabecen ; trabaje yo , y tiren ellos. Sus leyes fon fanta^ , y bue- 
nas, filas oblervamos fin intérprctaciones ,y fin comentos para huirla 
ley. La Philofophiaes un chillolb delirio , que entretiene; la Ethicaua 
fagradodUcurrir que eleva; la Medicina, un penetrar, quefufpende ;la 
Aftrologia , una mentirola idéa , á qn ien engaña la Philofophia. Y todas 
las Ciencias fon admirable empleo de los afios, pero con todas no alcan- 
zamos una verdad. Lo que debemos hacer, es difcurrir fin daño.elegii: 
fin perjuicio, eftudiar fin prefimeion, y efpcrar la muerte empleados;que 
defpues de ella lo labremos todo : y entre tanto, Iblo creo al doñifsimo 
San.chez,q eferibió un libro fobre el «/i/'l feimr, que Concluye. Yo creo en 
Dios , confielfo por fantos , y milagrofos fus preceptos : creo qire hai glo- 
ria, infierno, pena para el malo , premio para el bueno : creo que me ha 
de morir , y que he de fer juzgado. Creo las revelaciones de mi madre ía 
Cathol ica I glefia. Las ideas de los ho mbres , fus í u pueftos , y fus libros, 
fus preíunciones.y fantafias. no.haí diablos que me las encaxen. Para mi 
'file un.varon de gran entendimiento Papiniano;pero no sé fi me engañi. 
Hypocrates lite cali divino ; pero no sé fi dixo la verdad; ni ellos Ib lupie- 
ron , porque marcharon de la vida , como me fucederá a in i, fin faber na- 
da. Terrible mentecato eres! Aunque yo no tuviera mas exper¡encia,qúe 
feguir lo que todos,deXára mi opinión (me dixó el c.iinarada.áSí Ce oyen 
ellas propoliciones la.; gentes, qué dirán de tu lefio? No las vaciaré yo en- 
tre geiices , relpondi, fino entre perfonasdefapalsionadás, y delhiWas del 
engañofo vellido de fu amor proprio; y .1 todo decir, dirán que fui tonto, 
y á mi no me ciieíla violénci¿i,confeflárlp.Dcxame con m.i porfía, queef- 
fo quieren tódos , y vamos acabando con ellé correo. Tomo mi amigóla 
cartá,quefefeguia, yleyóafsi. 

■ v,(v -A nq. ■ L, ' a, 



CAK.TA DE ARISTOTELES AL GRAN PIS CATOR DE 
Salimanca. 

E Stalámeyo en mi feptfichro fm decir ejia muerte es mía , guando lle^h un Efeo^ 
Ur Pilongo ( juedel/e dejerpojiaparx U vidA) k decirmefs quería eferibir al 
mundo, ^ el pajfkbd a llevar a Km.Jenor cachi'Gotardo, unas Cartas de otros vte^ 
jos difuntos. No me oenrria ejpecial cuidado, para lograr la ocafon de decirle a vuef‘. 
tra vivez^a mijenvr, Dixcle jue efperaJJ'e .X adviniéndome el Licenciado, que fuef- 
je breve', por jerlo , llame a un Grammatico , que fe pudre commigo,para^ieejcri- 
Ifiejfe jporqueyonopredojormar letra, Xonóhevijlo cartapacio alguna delosquc 
dicen quey.md. ejcribe,y afsi no puedo con toda formalidad anexarme de fus voces, 
•Solo he oído en e/las cavernas i'agas noticias, de que r.md, habla md de mi, y de mi 
Vhilofophia. No lo creo, porque le contemplo hombre entendido,y no havia de acredi- 
tar ju talento, a cofa de fatyras, que antes efe es uníco modo de deshonrar ju cabe- 
KH>y emulecer fu difcurfo,y es faltar a la chrifiiana política éntrelos vivos ,y a la 
jufla charidad con los muertos. Mas la mentira es hija de algojy lo que yo me fofpe- 
vho, es,qHehavr 'a elegido otra dodrina,y para abonar las ideas dejtt Macf}ro,Je le 
havran nmdo de la pluma, b de la boca algunas propofteiones de difcipnlo}pues para 
hablar mal ptfuívo, nunca tendrá difculpa,y ftempre feria ftn fundamento. No quie- 
to (porque efrit de prtefia efe Licenciado') decirle por exienfo los difeurfos naturales, 
ton que enriquecí a mis fucejjbres ; foU le di^o a F.md. ( para que lo fepan los vi- 
vos) que en el mundo andan def roznadas ,y remendadas mis obras. Que como en mi 
jiglo no tentamos la beUifsima ocafon de Imprentas, que ahora: quando me traxoU 
tnturte i efe carnero , oculto, y guardo mis eferitos iheofrafla : que aquí me loMxo 
^uan luis vives . que fue alcahuete de efe hitrtoiy alli efuvieron ocultas hafa que 
iMcioSylla Pifiador compro ef a Librería iypara coordinarlas , y colocarlas , fe las 
dio a Tyra nnion Grammatico ,y efe las traslado mal, y de mala manera. Y como fal- 
to mi viva voz„corrieron fin aprecio, po r U dif cubad de losfentidos, Hafa que 
lexandro yíphrodiftenfe ejcribio los comentos: a filien fe debe la honra de haverme 
entendido, y expurgadoiy afsi empez^aronaleerje ,ya entenderfe mis libros. 

Pe V.md, ( que es prudente ) no lo creo } pero de otros no dudo, havran dexa- 
do midofbnna, por feguir a Democrito , que aquí efit con diez^ carros de tierra , y 
polvo fobre fus buejos.fepubado eternamente en el olvido, pues nadie fe acuerda un 
Átomo de tantos como efcribib. Y en fin, amigo ,yo trt^go la gloria , de que los Santass 
Padres de la verdadera Ley tuvieron prefente la Philofophia de Pemocrito,las ideas 
de Hatoniypara fundar los Syficmas Theologicos,fola la mía, Santo Tomas fue y€- 
rifiotelico ¡y aunque por alia fe dice, que fue S. yTugufin Platónico, fe engaña?), que 
mas veces Je acardo de mi, que de pUton. Ladoflrina de atomos , es buena para los 
tfrados, no para las Efeueits. Y aunque por aca ignoro muchas jtofas de la vtd4.>PV 
perfitado, por hacerme mercfdf a que Us mas £jcH(Us,y peligionfs ef udien en mi, y 



(JO '(» eflos ThilofolihUlos mentircfos, Yó ptocurcficmjire efcrik’r U virthtd'.y a Soer4- 
’ies lo dixe mil vects In fus hocicos ^ t^uaudc vlviicníoS) y notnhayo Us voUurleda^ 
í/tj¿e/«í¿M:Socríitis parva curahabeiidaelK veritatis aiitem maxima. 
Yen guaneo ii ejla parte Jalo fitisfa^oa r.md. enviándole los elementos de mi fhilo~ 
fophia. y^md, los compare con otroSf yhallara en miel definieres j con ^tte me dedi- 
que, y las cavilaciones de los otros, que por p^anar fama en hallar nueva invención^ 
trabucaron lo mifmo que conocían como evidencia. 

Quien yojoino meejlalntnel decirlo , folo puedo fin temor de fer tentdopor- 
vano) decir que fui un Macedón honrado,)' por dejf rada mía, 'Gentil, rdo efcop^t Pa- 
tria, ni PtUgtoiK.la caufa primera me labro ctina,yen donde creci con las impttrida- 
des de el primer Genitor, f^Ptc md, le echo a vida,defde donde puede fubtr a la Celef- 
tial eterna,beneficío admirable .Muera r,md.guJlofo,y vivayo correjpondtendo a tan 
imponderable, y no merecido bien.Defla bóveda, tiniebla eterna,donde me obfeurez^co. 
De V.md. fu intimo apaísionado*. 

,yíri(ioteles. 

Señor Piícator de Salamanca. 

Nijiguna carta de los otros muertos me ha dado tanto giiño, como 
ella : mui breve concluye en cada claufiila mui cortefano, que parece 
criado enlapoiitica moderna ,yen cada linea una lentcncia , dixomi 
amigo. A quien yorcfjaondi ;Ettc fue el varón délos figlo?. No hai ani- 
mal mas parecido al hombre, que el Mono,los mas agudos no hacen m.as 
que parecerfe , no fon Philofophos , fino Micos , qtie lé quieren parecer á 
elle infigne Gentil. Qué notable defventura(dixe ) que no conocieOe , y 
efcribkll'eá la luz déla verdad Chriilianal Qilé conlejos-no nos htiviera 
dexádo 1 quaiido en la Etílica dcl bien obrar que di61ó , nos dexó una ad- 
miración en cada pcníamicnto 1 Yo íiempre le venere como Macllro , y 
creí como Oráculo. Es verdad que lo leí con las otras Philofophias; pero 
lite vanidad de mis años , y bebería , con qnefegni eleflilo del¡i5gcnt£s,y 
por hablar ipnes en la Córtele extiende tanto elle modolnieelianico de 
fylogizar , que tienen por inútil .al que no habla por atomos, y cfpiritiTS, 
ycorpnfcLilos indivifibles. Perofahemi alma, que nunca me .aparte de 
Inqne le! en Arilloteles. Fue hombre de juicio , qnc elludió fin otro fin, 
que aprovecharfe. V me alegro , que nos remita los originales elementos 
de fu Philolophia , que alsi no tendremos duda viniendo de fu mano i y 
doi palabra .a mi enriofidad de darle güilo en la lección , y .ip.arrarel ani' 
nao de opiniones que niegan .accidentes, que ella idc.i puede. arr.allranneá 
los peligros y Dios me libre do fiiperlliciones. Si, amigo, debemos eilu- 
di.rf lo qiie nos .aproveche , y no lo que nos pierda , divo mi c.am.arad¡i ty 
ahora por Dios , que. .acabemos , que ya defeo dar fin á eñe Correo. Reí- 
ponde , por Dios , y lea con modellia , que lo merece elle infigne Philot 
fopho, Y doblando el papel , tnojó la plnm a /y yo diftC jfsi. 



RESPVESTA UhL PTSCATORDE SALAMANCA AL 
nitiyor cielos FhiloiophoscIgranArUloteles. 

H eIchIo co}} toda veneración U difcreta nota de vueflra mortalidad "¡jf le doi 
las gracitSijigf lahjiena eleccton que ha tenido, en no creer del todo las maL 
diciemes voces contra fu fama,Yo.fiempreh venere,) amé como d Maejlroiyen quan- 
tas convPrfac iones de Efiidiantes,) Ic'tds me he hallado, fi por fnnojidad Jehahlode 
y,md. ninguno me oína otra coja, que aíahanz^a s jujias, Ferdad es , que en algunos 
Problemas no he querido creer a í\ md.yiue^o, como han efcrito ojras Philojophias, 
dudofoyo , no jabia, m es pojstbie elegir, 

Aunque r^md.eJlahof)rj(dofntrelpshombresdeUs.l{eli^iones^ilos ¡eíedicos 
le han arrojado , y todo e¡ ^ehi/o délos curiojos .,)[£ han arnmado'a otras je^as^ K» 
md. ms deCo por principios, del ente natural, el va(lo quaternionde elementos,) nos 
enfeño, quede ¡a diverja tnetathefts, rejullaba la pytnevacton , corrupción,) alteración 
de los entes, fjlo je f^uw ,ylopajfaban los Á'edicos , Phyjicos , y iheclo^os^rande” 
mentejhajla qiteCarj,ejiOY.eJ¡ícita,y pujo en venta los ahmosde Democrito ,y de 
JEpicmo , que c^qs fabe Kmd, qué dixerbn, que todos los efeflos naturales procedian 
del conjluxo de Us varias configuraciones de los átomos, de modo , que en los caba^ 
líos ,yen las hormigas hai atomos redondos ¡iriangulares, cilindricos, acuminat-os, 
y por ladiverfi difpoficion, y configuración de efloSyYCjultael jujeto. Los Efpargiri- 
cos fe mantienen con otros, elemcfitús,efpiritti,fulphur,fal ¡agua, tierra. Todos los 
cuerpos dicen que confian de fal ., y por el diverjo movimiento ,y proporciont en los 
mixtos refulta el orto, y el intento, por la variedad de la fermentación, que efia es 
otracoftta quefe mueve iniefiinamente , y natural, Efias ,yotras invenciones han 
fañado los Phdofophos ¡ queriendo ufwpar.a F. md.Ja^ioria de primer inventor , y 
verdadero natural, X cotfto oy efia el mundo ftguien.do a todas efias doElrinas , unos 
dicen que la de Kmd.\no es buena i pero malpofitivo noUhe oido* ninguno icón 
que fatisfago a Fynd. a la^ malditas voces de mis enemigo.s , que hafia del infierno 
me perfiguen^ 

De F.md, havtendo confeguido unas virtudes morales tan cultivadas,) fien* 
do un hombre tan honrado, menos podría yo hablar maiyyo tengo lavanidad de que 
sé mas de Kmd,que otro, porque sé fu genealogía, v ida, y empleo , que es lo que hai 
que faber del hombre, F. md/fue Macedón honrado de Stagins , hijo del rnfgne iVíf- 
dico Nicomacbo ( entonces qnanio los Médicos eran hidalgos ) fu avttelo Áe P', md, 
fue EfcHlapio,fu madre fue una matrona de bellas entrañas ,y buena condición, lla- 
mada Pheflide lyefio lo sé yo por un Epigrammita y que cantaban'aF, md. quando 
tnoz„o,los que le aprehendían,) efiimaban, que ft mal no me acuerdo , decía ajsi\. 

, MatrccreattisPhíftlde.Nicomachoqueparente, 

Stírpé. Aíciepiacium Diyus Ariftoteles. 

§us padres de mMojpkiq^ hqfi4los^dí_ex„y.ffeíe mos, q^énm-.. 



^ ... 

fílelos, le efícamjt^vonety/íth^níts, donde fehi^o ami^o,y compdtriotíí de Sócrates-, y 

muerto cjle, conchavo Vjnd, con platón. Creció F,md. con tantos créditos de bueno^ 
y philojoj/ho , e^ne Jus paifanos los Stagiritas celebraban una ficjta todos los 4ños,que 
la llamaban Jfr/Jlotelcoiy el mes en ^ue je hacia cjla 'x.ambra ,fe llamo Stagiritert^ 
.Los libros ^ue P'.rnd. nos dexo para los vivos fueron muchos. ^c'a folo hemos alean- 
x.ado Us Categorías, en tpie trato todo el negocio de la firnplc expdífcion de voces, y 
todo ajfunío logical de la interprctacionidos libros, en jue expone la naturíilex^a de 
las propojiciones con fus ^tiítlyticas primera ,y ultima, la phyjlvlo^la, en nue hma 
■phyfca atijcíihacion de lo: entes naturales. El tratado del Cielo, y del mundo : y efe 
dicen, ^ueno es de vueftra mortandad, y eputen le ha levantado efe caramillo ,fue 
Ceronymo Cemujeo, Phdofopho'Meteoros, animales, prohlematas, y otros, hafa mas 
de ciento y cincuenta, jue he vifo en Ceronymo Cardano , eptte fue ¿dedico ,y Phy^. 
feo de bien. , _ ^ 

y.md. procure cortar los vuelos a la fofpecha , ^ue pueda tener de mi, ^ue folo 
le havran imprefsionado faifas voces, ^ue nacican la defgracia de píeme levantany 
pie rabio. Y éf si folo crea a la ingenuidad , y cariño con pte le confejfo mi obedien- 
cia,y jue ñtn^m phdofopho nie debe mas crédito pie Kmd.pues Jegtm me dibuxa I4 
noticia fu femblante', naturalmente feria un hombre de verdad, recomendación ,y 
■defeuido ’.yafsi lo creo en pago de pie Kmd,me crea efaexprefston. Pe mi Pofada^^ 
Madrid,Corte del Pey de Ejpaíia, 

ÜeV.nid fu leal afeólo fervidar^ 

Elgran Pifcator de Saíamancat 

Señor Macedón Ariftoceies. 

Amigo mío, no dudo , que los hombres iníígnes fueron los natura-^ 
les. Ya mi rudo entender, en'punco de virtudes morales, ningún Profef- 
for conoce con mas gaUardia,desincente5,y humildad, que ellos. El noin- 
,bre folo dice, Philpfuphos, amantes de la Ciencia, y en mi Juicio, Iblo c$ 
iabidiiriada que eftudia en' la naturaleza de los entes. Por qué he de nacer 
yoho^ibre, y me he demoHrcomo un borrico, fin faberqtiefbi,niqiie 
es el hombre? Por qué no he de faber yo, como creo , lé producen , engen- 
dran , y fe aumentan efios vegetables ? Por qnc he de ignorár , qué es eíla 
tierra que meXufre,? cfia agua que me humedece? efte aire que me allehtaí 
y efteCieloque me gobierna, influye, y mantiene? Dequemefirve a mi 
faber, fi los hijos naturales puedan heredar?Y fi ló fupiera, importara para 
la humana quietud. Perofi coníuíto alos libros, unos me dicen que fí, 
otros, que no pueden, y me dexan á la vanidad del capricho larefólucion, 
Soi hombre, no es demoílfablé él theorema,con que doilo por errado. Af- 
fidecia raiamigoiY fin dexan la oración, profíguiódkiendome:Bien co- 
nocía yo por la praólica de las'facüica’cfes, lo dudofo de fus doctrinas: pop- 
.que yo veo, que para Votar unpldtb.fón ocho j.y ds efios , ¿ios ion de. 

Pá ' ■ fsn 



icDClr qnatró de otro, y el que mas votos junta, íé lleva k Prebend.i.En 
ks juntas de los Médicos, íbtire una miiaui enfeniiodad, uno vota purga, 
otro r.'.ngrU, otro cordial. Pero dexandu eíhs Profefsiones ,que ya íábc- 
niosqueíon voluíitarioslosiyíleuias diineiesporsiblequeen I.isMathe- 
moX-ica’S todo es deaionllra-cionesS De tal niodoj refpondi yo, que las Ma- 
tíacmatlcas Ion ks verdades de Pedro Grullo: si a partes ¡guJes auadop.irtes . 
^UAlc¡,el íodv jer Alonáis a partes dcjl^uales ¿juiio partes íie(tgu¿i!es,el remAnentc 
jera dcji^ual. Dos, y dos Jon tju atro. SÍ el Sol anda al día un ^rado , entreitita días 
andara treínt api- ados, C'f. A elle modo fon íiis proceíTos todos. Mira fi con 
eftos elementos podremos aílegurarnos de lastormentas de tantas opinio- 
nes. Pero elto de lineas, es una materia de mucho punto , y dificultóla , y 
aÍ5Í dexemosk , que li yo empiezo, no acabare en deshoras : porquecon- 
fielTo, que le tengo palMon a ella Ciencia. Amigo, yo creo a los ojos'.bieii 
puede íer cierta, y demoftrabte la Ciencia que profelTks : pero yo he teni- 
do cuenta con tu Pronoítico,y 4e he pillado infinitos ertibufies. Dar V.m. 
Sol, y encharcarnosen agua, dar muerte de un R-ey,y no fuceder tal cafo. 
Eres un beftLuIedixe. Elk Ciencia de hacer Pronofticos, no es Machema- 
l4ca,esPhilorophia,C5Uf] juicio de los elementos, y ios infiuxos.hn la 
«arte Mathematica ríe los eclypíes y limas , no liavr.is encontrado error 
ícnfible i ello lo he explicado en varios papelillos ; léalos tu curiofidacl , y 
no me quiebres la cabeza. Y ahora defpacheííioSjfí me quieres hacer güi- 
to de íeerefia ultimacárta.Dc-cia afsi. 

CARTA DE VN MVEKTO MYSTICO AL GRAN 
Pifeator de Salamanca, 

C ffañpimo/ahiden chr¡Jio,attc es la verdadera [alud. La vox^ viva de nn di- 
funto, ts mas m¡Jsion,t^ue larepetidaplattca de Oradores, En nofotros veras 
dejenranas ,y en el mundo voces, .Afsi, mírame, aue te hablo al alma, y aprovecha* 
4e defe avifo.Laprifa de avifartefue la ecafton de mix^clar efia carta con las^otrai. 
Tero advierte ^ite lo hiz^o la confufton, Ejludia en ella, y no te canfes en averiguar, 
tomo fue a manos del Licenciado ,iyue tehablb ,yUs entrego juntas. 

Es lavanidadttniverfal tan trafeendente, hermano miotjiteaHn en el e^ue di- 
ce, e[ue no la tiene, fe encuentra, y ejla es la mas h¡nchada,por^ue hai modo de efeoh- 
derla, con ^ue efcandaloftmente fe publica, Ejla entre jus obrtllas fe preirona humil- 
de, y alia entre los foherbios, como nojaben defejiimar pref unciones, puede correr fu 
ihypocrepa con otro apellido, Vox aed fe lee <d mejor htz^ ,y fe conoce , t^ue vive apaf- 
.ftonado de ss , comofí en fus talentos tuviera cojapropria. Todo es de Dios ,y folo es 
fttya la loca vanidad de jus deUri os, 

Líanos parecido mal fudefenfado , fu immitdefa pluma, Y es que no la guia el te- 
mor de Dios, Y como ejid entregado del todo d la lecc ion de libros vanos , ha feq^uido 
ti huinor de fus Autores, Dexejede coplas, de cálculos, y prQ¡fas,qne fon perdimiento 
4s las horks<MtiieSifieno fe nos ha dado el tiempo para dejperdlciarlo, y averiguar, 

A 


fiSMnrni efk Yé{Y«^áAoi,o'^d'tre^Oy^ no le ha, dé feñ/tr mds pte de efiorvo pira el 
0íimo ¡nfiante, Ejpacio tendrá tOn niniendcfe a nuejlras bóvedas ^ de faler las concA’» 
%;idades, crafsi-cíesjy movimientos de Ucjphera. Y apn conocerá (jiejla carta no le 
dijjuade) quanen vano fatigóla Aplicación, y que lexos ejluvo deU Verdad. 

: Lea a los Santos Padres, que en fus obras hallara el chifle con agudei^a chrifliafia^ 
la difcrecioñ con aprovechamiento-,' e¿ equivoco con mas tnchnaciona lo fajado» qug 
d lo dejenviieltOty. en-fn, una /abia,y eterna lección , que es un alimento del alma ctp 
la tierra, que engendra jéUdjsimos humores en la gracia. 

: Vírame, que ha facado de leer las Novelas de Z&yas^ las coplas deCon^ora ,las fatye 
tas de Marcial, los chifles de Quevedos Nada mas que emplear en rifas atdifcurjo, If 
fl la lección dejhs le ágrad4,en los Santos Padres la halUra fon mas fdy con mat rffl- 
nairc, Dexefe de hflortas , novelas, y coplas, y dedique fe a aprefidér el modo de elevav 
el efpiritti, mortificar U carne, limpiar los Je/jtulos, barrer las potencias , ¡nfirútr ef, 
alma, y exercitar las morales, y theolo^ales virtudes, que a efla pelea le echo Dpof aH 
mundo,) Ho a.efcribirxacaras, y ^Almanaques. 

sile parece , que porque emplea los dUsón leer, fe ha dado Dios por férvido, de fk-f^ 
obras, vive burUdoyante efla friamrnmeni c ofendido. Porque rfcribiefído cott animo 
defpacharfíis papeles, y coger la bohena de los hambres con tu chanx^a , ha permitida^ 
a la pluma miljandez^es,) mil Jatynllas, Y en llegando eflas a manos de hombres ef- 
piritnales (aunque hai pocos por alia j las. defefliman ,y conocen el daño ^ qua dcjfdf 
tiueflra eternidad fabemos if)S que aqifi vivimos. 

Los golpes del mundo enfu alma, han fido tan fuceefstvos, que han hecho poco mfr 
nos que incurable-la llaga. bI medio, es limpUrLt de las coJlraSyy -materia^t retofladas, 
que U tienen cercada,) bañarla con ti agua dulce de e^os confejqs , que laftimado Ift 
remita', advirtiendo, que para leerlos ha menefier defpojfeerfe de~otro.s.fludÍ 9 s inHtile.t$ 
pues de otra fuerteferd añadir enconos a la hcrida.Otnfehz,:. mil.v'fcesÁqHtcre.qneff 
pudra todo, por inclinar fu émdadofo'Umente al deleite de U'volú'ntadl .1/ 

Yft mientras tiene que vivir, no tiene otro modo con que ¿tcabar la vida ,le TuegOy 
amoneflo, que ejeriba llanamente ,ftn añadiduras de Prologas (porque ya lé rnuerdejf 
fti el mundo, fu defenfado)yfs ménefler huir los ejcandalosiy mire qué en la horádenla 
Wíieta.efeihirlfyt r&ue.bapíitTa tffasqHe-.oy rie como chahz^ds.piofie abra los pjoSj) tff 

guarde para4 Óeh, h : ' • Qttiün' Hora la perdición cié fiiS'toÍcncoíi| 

f-i ■ Qmenvivio'comoqttehavU.de monix* 

Glaarlíaimo Torres. 


Turbado jpíáiiianiiecTfecompáfíéroanc dí-xo rcpitiendoniieísl apeUIv 
■do riitichas veeesiTí>Etes;TGrres, ejud es eftoí eftas palabraSi.que? ccrh-ánihc-- 
cho nías ruidoeniel' altiia :<que las paíTadás notas > porcpie íusócos ccíhaií 
mudado en palidoiobefms^ dcl roftró.Quc notable tuiidanzaihaUo.cn ti 
•de un inftante aotrol í^luguiera a iDlos^dixe yo, tuviera tal !íuidarjZia,c|u« 
no me conociera el mundó.No quieres que me fobrefalte una vo'4, que iñ?- 
formada denfiis-propenllonesí con verdad acufa mis délicos? 

«ido Jaumilcbi,7- cllóidc k . íhbscbia. .poíTaido, Naoi cQüio tí>dtíS^‘cip<<nfe 
c, F. 4 



al amor propr!o,eofimor.i£lo de mis loafftfs.Énganaronmelas fálfas voceí; 
que deírle el oído abrazó mi voluntad , no Hipo el juicio defech arlas , y fe 
'han apoderado del interior Trille de mizque ya liento el nsal , é ignoro el 
remedio, que para dclarraigarlo , tiene ya las ralees mui proflindas! Con. 
iuelate an)igo,me dixo,y no pronuncies difparátés.Tl.emedio tienes, que te 
lo remite el piadofo difiinto en elle plicgo.Inllruye el alma en fus medita- 
tiones, y prañica fus conléjos,que fi fon como ella carta, no dudo que déf- 
de la primera aplicación empiecen a deímoronar de tu interior las raíces 
délos vanos elludios, en libros que halla oy has contemplado. Trabajóte 
collará olvidar fus ideas; pero lo confeguiras, nodefmayando en la tarea. 
Ay, amigo! qué cobarde que me tiene, y que pollrado la arrogancia de el 
mundo , y la faifa noticia de fus tratos! 6uió los paíTos primeros de mi ju- 
Ventud la perniciofa política délas que llama el mundo habilidades (que 
fian preparatoria, y convocación a vicios. ) Guflé de los defenfados del bai^ 
le, de las alegrías de la mulica.de los torpes empleos de las MufaSjfolo de- 
dicado á las huelgas . y junt.is , donde concurrían otros de femejante c.iU- 
■ferc. Si eíludiaba.era folo lo que pudiera ganarme mentidos .aplaufos:y ne- 
cio mil veces, creia, q con imprefsion ir en unaconverfació mis voces, era 
el mayor lauro de mis hazañas. Y a ti.q te hallas íolo commigo, defeubro 
mi pecho,y las necedadesde mi capricho.Si elltidié Allrologia,fLie por có- 
liderar los pocos que hollaban ella fenda. y viéndome en ella los mortales, 
tne creerían psregrinoi puesel numero de los pocos caminantes me haría 
á mi mas reparado;y (i huvicra elegido otro elludio, corriera con todos fin 
efpecial atención .Válgame Dios! qué loco! qué necio.y que ignorante que 
he lido! Yo procuraré emmendar los pallados devanóos. Y li Dios me con - 
Cede loquetliasha’lepido. mchedereirdel mundo,y de los que oy viven, 
y vivieron de liis eferitos, da fus pen&mientos,é idéas, como yo lo ello! ha- 
ciendo de las mías. Mui myllico ellas, dixo mi amigo: no duren mas en mi 
los apetitos, que la íántidad en tu genio. Ni tanto, ni tan poco ( profiguió) 
vive con cordura , aplícate ,comotedice elle gloriolb difunto, alearlos 
Santos Padres, y aparta el genio de los libros inútiles, y las dcm.is cavila- 
ciones: inténtalas, pero no las publiqucs,y masa mi, que te conozco deide 
los catorce años de tu edad. Mis propoficlonesfon fatales en tu crédito , le 
refpondi. Nofufpechas de mi nada bueno.Porquelo eres tanto, lo digo yo 
( dixo él) Tu genio es dócil, y no tienes, mas volimcid , quelaqne te co- 
munica el que te trata. Tienes muchos amigos , te has lie vado la ellim,í- 
cion de la Corte;y aunque tu quieras retirarte á tu quarto, ni te lo permi- 
tirán los que bien requieren, ni tu te fabrás negar á fus'voces.El tiempo lo 
dirá, no me prediques,que baftantes confufioneS-padízco. Ahora dame ef- 
fos avifos, los meteré en mi corazón, que no quiero que fe queden papeles 
de ella calla entre los demás pliegos , que hemos arrimado. Y ahora eferi- 
Iwj aunque yo no sé como rslponderi elle bellifsimo Eferitor: Será precia 



To, replcio'mi camar^ida, darte prjr concluido , y refpoíider con humildad, 
cjueaíVi has de negociar mejor; y aíslen nombre de DÍos,di, que yaeftá 
difpuelloel papel. 

RESPVBSTA A VN MVEIVTO QVE VIVIO COMO QVE 

havia de morir , de Don Diego de Torres. 

R Ecihi fít cartci,de[cn^añador mío alrrax^ando con clalmu fí* contenido ,hesl 
lctfirm4,y vtnero el corax^on lo divino de fus cdraíieres t ¿exando ¡us voces 
tan Cbrifiana dijpoftcion en mis potencias y que he logrado ver imprejío en el alma U 
efcrito. Fuera loca detencio pararme a cavilar en el ejcritor , olvidando los dichojos cd- 
fejos del diñado jaunq no te perdono, hermano mío, la impi edad de efcdderme tu nomr 
hre y pues me tyraniz^as la friona dejaher, d quien debe mt forttma el mas felix^, de los 
dejen^añoSyCon próvido rezado te recatas, y me confunde mas el modo con q te ocultas^ 
la hinchaz^on de mi fobcrbiacs tan conocida , que no puede negarla mi necedad» 
ficiQ es , que no fupo la hypocrcfta diJsimuUrlo, Erro mi vida dejde ¡os principíios U 
carrera de fus direccionesiyfm tan injeliz^,que aun llevado de muchas fenales , def- 
mayaba en los caminos, y torciendo los paffos, me vifitaba la noche en las laderas del 
deJl¡na,no encontrando mi ceguedad caminante que me pufejfe en la fenda dcl vivir» 
Pafsc los años en dañof as fatigas , los mefes en vants tareas, los dias en impertineh- 
. tes eflud¡os,y t odo el tiempo en pecados. ¡Veinte y ocho años me ha permitido Dios, que 
Viva en el mundo, y defde que empezj) a defemboz^arfe el alvedrio , empezjo a tener 
canas el deforden. Los años de la cuna los gafo la afquerofa crianza ¡ los de mñoU 
pcjfada tarca de la cartilla, los de moz^o,[c los forbieron los vicios. Ya conox^co ,que 
nunca mandé fobre mi', todos je agarraron de mi voluntad. Falgame Dios\y qué tarde 
me recobrol quando efpero menos vida que la ya malograda» sérvame de difculpap 
hermano mió, ef a confufion,pues no tiene otra falida mi ignorancia» 

Debo a tu piedad el famo confeso de la Divina lección de los PP. Dolores de I4 
iglefta, ConfivjfQ que ftempre la tuve por medroja ,y dificil', pero ya defengañado, pro* 
meto no leer mashojas quepis devoios cfcritos, Oirafnerami gloria ,pcnelmundo 
huvitra logradoefie avifo : quizad fuera oy menos mi tormento. Pero Jentido tuyejyo 
me aparté, yo lo lloraré : ruega por mi d Dios. '• 

jsTo me dexa el interior pejar eferibir los JemimientcsHelalma.Tienemefobrecogi’- 
do la cnlpay enajenado el pifo cargo. Sm ordenficnto al pitlfo,fin ley al racional com~ 
fuefo.Ni uno anima, ni otro alienta. Yo me doipor concluido a tus voces.Solo te pido, 
que mires el defeonfuelo, en que me veo', y que ruegnes por mi d Píos, quien te Alimen- 
te la gloria, y d mime dé la que efpero, gracia. De mi qiiarto oy por cuenta EclepafU 
¿a, 5 . de Mayo de 172?. 

Afsí ti; quiero yojy afsf te quiete Dios , confufo, horrorizado de tus dercuidos. MucJio 
ina pefi verte quebranradoj mas me confuela contemplarte advertido ; vuelve en ti, para 
volivar tan otro, que Tolo vctclvas para Dios. Vamos, arnigo mio.Afsi me animaba mí huef- 
ped, porque íin duda le .lííufte con ía baxeza de mi color , y el defeonfuelo de inlefpi- 
ritu. Yo no dexe de alentarme 3 porque los deliquios que provienen de cfpi rituales re-, 
conocimientos, aunque cnojaii al apetito , alhagan con cfpccial dulzura a la razón , y 
Hsmprc alientan al animo. Y ceiiociendo que no havia hrm^^do la carca » le díjtc 9 tienc& 



i’i'-oti'j. doU¿ Us gr.^ciftS).3c que con t¡inco gvti^cr en ifnís rui\(>s /cjbc'empíezan'^ 

P-"ii.'.s f y imu'rc'i glorias , y ahoia dcx.i finnat tila uluRi.-} dícliola carta j y tu fobrccfcri,- 
oí las deritas , ^.i.ta quo las tenga jjfOiKas el Ic.^ u'iolb ElUidíaitic, á quj’en perdono el pri- 
mer lj,iííü> por ci diULtrconlMclo^dectts ultinu) ái;i:-iv-’,.u‘30. 

‘TntialaLj.i yojy ponía cuoicrtas mi amigOjoaanJi» aiibai.t por las puercas el Efcolar ptlo- 
go ^aquella cara cn-críangialó , que parecía azcytera al rebes, 6 manga de colar bebidas) 
l'íiar iViip’vo.kc)rvor á mis OjóS , y dcaniUlolb luiro :i mi cobardía, y llegandofc ( lo jii-’ 
lfar.\) inií bufetej. cq^’o . l.ts carcas^ y baraj-iiuiol.is todas ) arrugando el ceño , nos clavb 
ios ojos i los dos^y dixo. Pareceos ( con los dos lublo) que no clciiclxe la noca^ y conver- 
íacíon deibs cartas? todo lo oíj y me avergüenzo do ']ue no le baya contundido cite Af-’ 
tícríogOj al verfe tan juitamence .KiiCido, Qad monal recibiera eiía pdadumbrcj que no 
clamara al Cielo mil perdones; ye! coa ñx-lca iclblucionji-crpondc ddahogos. La carraiil-.. 
:tima no ncccúit* Uevari,), que ya fabe lo ipje tiene rdpondido.Y ll a los demás elciíbicra 
con d miiíHO menos iinmodcíto ellílo^ yn las conduxera^pero aunque malo, no lie de (ce. 
embajador de fus dilpar-vies. Y pues ha teaidu valor para dictar con la pluma tales defto- 
poituras, veamos Ii a boca es hombre de hablar con dos mueitos . y cj camarada baxará 
tiiíibicn il fus caTctfiaSj piu-s le ha trabucado el miedo en que yo le dexe ) perHiadícndp 
fon fus bacWUcriasja fiisi<>noraiKÍaS}dc que eran burla citas verdAdes. Los dos no.s allulla-’ 
¿ioS) y el roitro empezó a bañaiTe en lagrimas, y cliapnzarlc en pegajoíos día phorct icos 
fiidorcs.Y iragandourc la mitad d,c las paíabras.y empujando a.l aliento, vojvi á mi amigo* 
y le dixe.Bícn decía yo, que no era chaico, mírajpor ti padezco elta tornicnca 5 por ti nos 
Jjevan a lagos nunca conocidos de luicitros ojos. Yo borrare lo ditbdojñ-ñür Eituiiiaiue,y 
mudaré de mas cobarde cftilo^ledixc lleno de fuílo.En manos de V md.cftadcxarinc cin- 
znendar ditas i,¿fpucítas)piics no fe lia cumplido el plazo de'ios.trcs dfas^que por orde dejos 
Miucrcos lé itjc ha perniitido.Yo no crca(díxo)ya én fus palabras, ño cm.mendjrá fu geni» 
'ftoJuntarioro 3 y .ifsí vcngali.Y cogiéndolos .á/:ada uno debaxo de Ion dos qiiartoncs ’delco- 
iiia.rqadps.de lus brazop.y deímoiohandófcj ia q parecía .b-iyctu de fus .ha.bitcs,T era negro, 
.carbón ud chamufeado dcllrozo de ruinccndÍQ;nosllevó(!a jurar.v)arraílrádDnos Jos picsj, 
por‘una-i'ücura, paffpdízQ a Unas bóvedas, donde fin prdeu fe arrinconaban infinitas enluq 
lOflas «axas. Era lugar húmedo, tenebrofo, entapizado del horror. Y apenas pifamos fit lo- 
bTegúezjquandb rhcfiencó fin el maldito Efcolar, y fin mí amigo, en un fllenció .tan pto- 
fiffidoyquc niasaichorrórízó Jo cállado,qucia funcftá 'obfcuridad de aquellas gi'uRis.S.uf* 
yénl'tu Jtip'j-.fiícr.ade i»i eftaba padeciendo las rnolcílas furpenfionesde mi /án.tafia »fití 
.^[abfy:. ii cUabjt jepultada mi vida para licm re: quando de repente , fienró que lo$, 
liueífos ¡c empiezan á dar unos con otros, y á fojearfe los cafeos , y canillas , por aquellos 
predones, y yo huyendo deda tormenta de hucllázos, y cafeotes: ya me encogía, yapro- 
eCuaba a riCrths bufear un rincor donde giiarecermé, ó una i;ouira,donde íepultarntc.l'ue 
tal 'la 'brega', que yo tuve commigojque defgreñ ado,cliOn'eando azumbres de pegajofo fuá 
dorjdnccndido con el agitado movimiento de la apreiienfioii, dcfpcrce' en mi cama fatigad 
tío. La ropa en el hielo, la fabana por corbata, y la camifa dcfpcdazada dedas vuelta^,’ y re-, 
vueltas. Y cobrada ya,me diic. Admirable friolera! No obllante, empece á haccrriic ctu-j 
£c.s,y á meJancolizarme la efpcclé Jcl Iet,irgo,pórque he oidp decir á los Médicos, que los 
fuciios crueles, y horrorofos fon avifos de la prcveiiKla, enfermedad , 6 pronoílicos de 1 ¿ 
ihirí.lHa’iífúcríc.Scr.a lo que Díos qulílcrc. Dcq>crtó mi hucfpcdjY abrieron los ojos otros, 
dos aníjgbs que íc firven de mí quarto (que á tan,to fe extiende Ja cafa del gran Señor que 
me flíffd) y empece á contarles el fueño. Y diciendo upo, que cita faniafia era merecedora, 
db-^üfc'ía lógrauen toilosiYo, que para efcribif no hc.menefter que me ryeguen miicIio,to.-- 
ihé la pIuiTía por dar gufio .amisamigos,y divertirj«c.'yo;Sl á tiLe£toi>no te complaccjp.^* 
ciencia, y.ano tiene remedio, ya ha faJido. Yo ño te q'bhgare .á que la compiei.j pero alo 
iñfc’nos fas G.ácct.iS,y ‘Jos ciegos te la lian de cn'c.axarjq quieras, q no quief.isiy ársf,am^o;“ 
g¡ór^^.’.rfe jporq yo no puedo fervírte cn’dcxar la pluma, porq ferá cortarme los vuelos» 
.Xpdo io fujeto i ln Sjou Mddi'c Iglefia Apoíl9lic4 Kopupa. 



